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1056.80 

12,50 

12,52 

12*54 

12,56 

12*57 

39050 ^ 

39100 ; 

39150 

39200 

39250 

1170.72 

1172.22 

1173.72 

1175.22 

1176.72 

13,93 

13.95 

13.96 
13.99 
14.00 

23300 

23350 

23400 

23450 

23500 

693.53 

700.03 

701.53 

703.03 

704.53 

0.31 

0,33 

0.35 

0.36 

8,38 

27300 

27350 

27400 

27450 

27500 

818.45 

819.95 

821.45 

822.95 

824.45 

9,74 

9.76 

9.77 
9.79 
9.81 

31300 

31350 

31400 

31450 

31500 

938.37 

939.87 

941.37 

942.87 

944.37 

11,16 

11 . 16 
11.20 
11.22 
11»24 

36300 

35350 

35400 

35450 

36500 

1058.29 

1059.79 

1061.29 

1062.79 

1064.29 ' 

12,59 

12,61 

12,63 

12.65 

12.66 

39300 

39350 

3 9400 
39450 
39500 

1178.21 

1179.71 

1161.21 

1162.71 
1184.21 

14,02 

14.04 ; 

14.05 : 
14,07 
14,09 

23550 

23600 

23650 

23700 

23750 

706.03 
707.53 

709.03 
710,63 

712.03 

8,40 

0,42 

8.44 

8.45 
8.47 

27550 

27600 

27650 

27700 

27750 

825.95 

827.45 

028.95 

830.45 

831.95 

9.83 

9.84 
9.86 
9.88 
9»90 

31550 

31600 

31650 

31700 

r.l750 

945.87 

947.37 

948.87 

960.37 

951.87 

11,25 
U »27 . 

11,29 
11.31 
11,33 

35550 

35600 

35650 

36700 

35750 

1065.79 

1067.29 

1068.79 

1070.29 

1071.79 

12 i 68 

12,70 
12,72 
12 , 73 . , 
12,75 

39550 

39600 

39650 

39700 

39750 

1105.71 

1187.21 

1108.71 

1190.21 

1191.71 

14,11 

14.13 

14.14 

14,16 

14,10 

23000 

23850 

23900 

23950 

24000 

713.52 

715.02 

716.52 

718.02 

719.52 

8,49 

8,51 

0.53 

6.54 

8.56 

27600 

27850 

27900 

27950 

20000 

833.44 

' 034,94 

836.44 
837,94 

639.44 

9.92 

9.93 
9.95 
9.97 
9.99 

31800 
31650 
31900 ■ 
31950 
32000 

953.36 
954,86 
956*36 
957 ; e 6 

959.36 

11,34 
U »36 ' 

11*38 

11.40 

11.41 

35800 

35850 

35900 

35950 

36000 

1073.28 

1074.78 

1076.28 

1077.78 

1079.28 

12,77 

12,79 

12.81 

12.82 

12,84 

' : 

39000 

'19050 

39900 

39950 

40000 

1193.20 

1194.70 

1196.20 

1197.70 

1199.20 

14.20 

14.21 
14,23 
14,25 
14.27 
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5 YEARS - 60 MONTHS 5 PERCENT 


MOUTGACr. 

pniNOIML 

monthly 

PAYMENT TO 

PfllNClPAL 

i WTEHEST 

l/lIiY 

riFIST 

annual 

pnraiuM 

MaHTCAGE 

PHINCIPAI. 

MONIHLY 

I'AVMKST TO 

riuNaPAL 

* INTFRKST 

rmsT 

asnu.al 

pnraiUM 

hioRTCAr;F: 

rRWCIPAl. 

MONTftl.r 

PAYMENT TO 

PHIS a PAL 

A INTEREST 

l/lfek 

}|RST 

ANHUAl. 

PRr.UIUU 

HOFTCACr. 

PRIM OP Al. 

MONTHLY 

PAYJllENT TO 

PSIVaP.lL 

i INTEFENT 

1/lJ.k 

nRST 

ANNUAL 

PREMIUM 

HO RT CAGE 

PBIN(3PAL 

MONTOLY 

PAYMENT TO 

pniwaPAi . 

i (HTEREST 

l/UUi 

FIRST 

ANNUAL 

PREMIUM 

20000 

377.60 

7,65 

26000 

653.12 

■ 9 

20000 

520.66 

10,71 

32000 

606. 16 

\2* 24 

36000 

679.60 

13.77 

20050 

378.56 

7.67 

2 60 50 



20050 

529.50 

10.73 

32050 

605.10 

12 • 26 

36050 

680.62 

13.79 

20100 

379.69 

7.69 

2 6100 


B 9 

20100 

530.53 

10.75 

32100 

606.05 

12 t 2 B 

36100 

681-57 

13.01 

20150 

300.63 

7.71 

261 50 

455 . 9? 


28150 

531.47 

10,77 

32150 

606*99 

12 . 30 

36150 

682.51 

13.03 

20200 

381.38 

7.73 

26200 

656 . 9 C 

9.26 

28200 

532*42 

10.79 

32200 

607.94 

12 . 32 

36200 

683.46 

13.85 

20250 

382.32 

7.75 

262 50 

657,04 

9.20 

20250 

533.36 

10,61 

32250 

600,80 

12,34 

36250 

684*40 

13.87 

20300 

383.26 

7.76 

26300 

650.70 

9.29 

20300 

536.30 

10.82 

32300 

609,82 

12.35 

36300 

685.34 

13.68 

20350 

386.21 

7 . 7 B 

26350 

659. 73 

9,31 

28350 

535.25 

10.86 

32350 

610 , 7 V 

12.37 

36350 

686.29 

13.90 

20 * t 00 

365.15 

7.00 

2 6600 

660.67 

9,33 

28 600 

536. 19 

10.06 

3 2 400 

611,71 

12 . 39 

36400 

687.23 

13.92 

204150 

386.10 

7.02 

266 50 

661 . 6 ? 

9.35 

28 650 

537.16 

10.08 

32450 

612.66 

12.41 

36450 

680. 18 

13.94 

20500 

367.06 

7.06 

26500 

662 . 56 

9.37 

2 B 50 O 

538.08 

10.90 

32500 

613.60 

12,43 

36 500 

689.12 

13.96 

20550 

387.98 

7.86 

2 6 550 

663,50 

9,39 

20550 

539.02 

10.92 

32550 

616.54 

12,45 

365 SO 

690.06 

13.98 

2 0600 

380.93 

7.80 

26600 

666,65 

9.61 

26600 

539.97 

10.96 

32600 

615.49 

12,47 

36600 

691.01 

14.00 

20650 

389.87 

7 . 9(1 

266 50 

665.39 

9.63 

28650 

560.91 

10,96 

32650 

616.63 

12,49 

36650 

69 1.95 

14.02 

20700 

390.82 

7.92 

267 00 

666.36 

9,65 

28700 

541 . 86 

10.98 

32700 

61 7. 38 

12,51 

36700 

692 . 90 . 

14.04 

20750 

391.76 

7.96 

26750 

667.20 

9.67 

26750 

542*80 

11.00 

32750 

618.32 

12 * 53 

36 T 50 

693.04 

14.06 

20800 

392. 70 

7,96 

26800 

660.22 

9.69 

28800 

543*76 

11.02 

32 800 

619.26 

1 2 • 5 & 

3680 Q 

694.70 

14.00 

20850 

393.65 

7,90 

26060 

669. 1 7 

9.51 

26850 

546*69 

11.04 

32850 

620.21 

12.57 

360 50 

695.73 

14.10 

20900 

396.59 

7,99 

26900 

670. 1 1 

9,52 

28900 

545*63 

11.05 

32900 

621*15 

12.50 

36900 

696.67 

14.11 

20950 

395.56 

0.01 

26950 

671.06 

9.56 

28950 


11.07 

32950 

622.10 

12.60 

36950 

697.62 

14.13 

21000 

396.68 

0.03 

25000 

672.00 

9.56 

29000 

547 . 52 

n .09 

33000 

623*04 

12*62 

37000 

690.56 

14.15 

21050 

397.62 

0.05 

25050 

672.96 

9,58 

29050 

* 5^0 • ^ 1*6 

11.11 

33050 

623.90 

12.64 

37050 

699.50 

14.17 

21100 

396.37 

0.07 

25100 

673.89 

9.60 

29100 

549.61 

11.13 

33100 

624.93 

12.66 

37100 

700.45 

14.19 

21150 

399.31 

8.09 

25150 

676.83 

9.62 

29150 

550.35 

11.15 

33150 

625.87 

12.60 

37150 

701.39 

14.21 

21200 

600.26 

n.n 

25200 

675.78 

9.66 

29200 

551.30 

11.17 

33200 

626.82 

12.70 

372 00 

702,34 

14.23 

21250 

601.20 

0.13 

25250 

676.72 

9,66 

29250 

552.26 

11.19 

33250 

627.76 

12.72 

37250 

703.28 

14.25 

21300 

602.16 

8.15 

25300 

677.66 

9.68 

29300 

553.18 

11.21 

33300 

629.70 

12.74 

37300 

704.22 

14.27 

2)350 

603.09 

0.17 

25350 

670.61 

9,70 

29350 

556.1 3 

11.23 

33350 

629.65 

12.76 

37350 

705.17 

14.29 

21 ' i 00 

606.03 

8.19 

25600 

679.55 

9.72 

29600 

555. 07 

11.25 

33400 

630.59 

12.70 

37400 

706.1 1 

14.31 

21 <150 

606.98 

0.20 

2 66 50 

680.50 

9.73 

29650 

556*02 

11.26 

33650 

631.54 

12.79 

37450 

707.06 

14.32 

21500 

605.92 

0.22 

25500 

60 1 . 66 

9.75 

29500 

556.96 

11.28 

33500 

632.40 

12.61 

37500 

708.00 

14.34 

21550 

606.86 

0.26 


602.38 

9,77 

29550 

557.90 

11.30 

33550 

633.42 

12.83 

37550 

708.94 

14.36 

21600 

607.01 

0.26 

25600 

603.33 

9.79 

29600 

558,05 

11.32 

33600 

634.37 

12.85 

37600 

709.09 

14.38 

21650 

608.75 

8.20 

25650 

606.27 

9.01 

29650 

659,79 

11.34 

33650 

635.31 

12.87 

37650 

710.83 

14.40 

21700 

609.70 

8.30 

25700 

605. 22 

9.03 

2 9700 

560.74 

11.36 

33700 

636.26 

12.89 

37700 

711.78 

14.42 

21750 

610.66 

0.32 

25750 

606. 16 

9.85 

29750 

561.68 

11.38 

33750 

637.20 

12.91 

37750 

712.72 

14.44 

21000 

611.50 

0.36 

25600 

687. 10 

9,07 

2.9800 

562.62 

11.40 

33800 

630.14 

12.93 

37800 

713.66 

14.46 

21850 

612.53 

0 i 36 

2 58 50 

660,05 

9,89 

298 50 

563.57 

11.42 

33850 

639.09 

12.95 

37050 

714.61 

14.48 

21900 

613.67 

8,30 

25900 

688.99 

9.91 

29900 

566.51 

11.44 

33900 

640.03 

12.97 

37900 

715.55 

14.50 

21950 

616.62 

6,60 

25950 

689.96 

9.93 

29950 

565.66 

11.46 

33950 

640.98 

12.99 

37950 

716.00 

14.52 

22000 

615.36 

8.62 

20000 

690.88 

9.95 

30000 


11.48 

34000 

641.92 

13*01 

30000 

717.44 

14.54 

22050 

616.30 

0.63 

26050 

691.82 

9,96 

30050 

567. 34 

11.49 

34050 

642.86 

13.02 

38050 

716.38 

14.55 

22100 

617.25 

0.65 

26100 

692.77 

9,98 

30100 

660.29 

11,51 

34100 

643*81 

13,04 

36100 

719.33 

14.67 

22150 

610.19 

0.67 

26150 

693.71 

10.00 

30150 

569.23 

11,53 

34150 

644*75 

13.06 

3 B 150 

720.27 

14.59 

22200 

619.16 

0.69 

26200 

696.66 

10.02 

30200 

570.18 

11.55 

34200 

645.70 

13.08 

302 00 

721.22 

14.61 

222 50 

620.00 

0.51 

26250 

695.60 

10.06 

302 50 

571.12 

11.57 

342 50 

6^6 * 64 

13.10 

30250 

722.16 

14.63 

22300 

621.02 

0.53 

26300 

696.56 

10.06 

30300 

572.06 

11.59 

34300 

647.50 

13.12 

38300 

723.10 

14.65 

22350 

621.97 

0.55 

26350 

697.69 

10.06 

3 0350 

573.01 

11.61 

34350 

640.53 

13.14 

38350 

724.05 

14.67 

22600 

622.91 

0,57 

26600 

690,63 

10,10 

3060 0 

573.96 

11.63 

34600 

649.47 

13.16 

38400 

724.99 

14.69 

22650 

623.06 

0,59 

266 50 

699.38 

10.12 

30650 

576.90 

11.65 

34650 

650.42 

13,18 

384 50 

725.94 

14.71 

22500 

626.80 

8.61 

26500 

500.32 

10.16 

30500 

575.04 

11.67 

34500 

651.36 

13.20 

38500 

726.88 

14.73 

22550 

625.76 

8,63 

26550 

501.26 

10.16 

30550 

576.78 

11.69 

34550 

652.30 

13.22 

38550 

727.82 

14.75 

22600 

626.69 

8.66 

26600 

502.21 

10.17 

30600 

577.73 

11.70 

3460 0 

653*25 

13.23 

38600 

728.77 

14.76 

22650 

627.63 

6.66 

26650 

503.15 

10,19 

30650 

570.67 

11.72 

34650 

654*19 

13.25 

38650 

729.71 

14.78 

22700 

620.50 

8.68 

26700 

506.10 

10.21 

30700 

579.62 

11,74 

34700 

655*14 

13.27 

38 700 

730.66 

14.00 

22750 

629.52 

0.70 

26750 

505.06 

10.23 

30750 

580.56 

11.76 

34760 

656*06 

13.29 

38750 

731.60 

14.62 

22600 

630.66 

6.72 

26000 

505.90 

10.25 

30800 

581.50 

11,78 

34000 

657.02 

13.31 

38000 

732.54 

14.84 

22850 

631.61 

0,76 

26650 

506.93 

10,27 

30050 

562.65 

11,30 

34350 

657.97 

13.33 

38850 

733.49 

14.06 

22900 

632.35 

0.76 

26900 

507.87 

10.29 

30900 

563.39 

11,32 

34900 

658,91 

13,35 

36900 

734.43 

14.08 

22950 

633.30 

0.70 

26950 

508.82 

10.31 

30950 

586.34 

11,04 

3 4950 

659.86 

13.37 

38950 

735.38 

14.90 

23000 

636.26 

8. BO 

27000 

609.76 

10.33 

3100 0 

5 B 5,20 

11.06 

35000 

660*60 

13.39 

39000 

736.32 

14.92 

2 3050 

635.10 

6.02 

27050 

510.70 

10.35 

31050 

586.22 

11.88 

35050 

661*74 

13.41 

39050 

737.26 

14.94 

23100 

636.13 

0.06 

27100 

511.65 

10.37 

31100 

587.17 

11.90 

35100 

662*69 

13.43 

39100 

738.21 

14.96 

23150 

637.07 

8.05 

27160 

, 512.59 

10,30 

31150 

588.11 

11.91 

35150 

663*63 

13.44 

39150 

739.15 

14.97 

23200 

638.02 

8,07 

27200 

513.56 

10.60 

31200 

589*06 

11.93 

35200 

664.58 : 

13.46 

39200 

740.10 

14,99 

232 50 

638.96 

8.89 

27250 

516.68 

10.62 

31250 

590*00 

11.95 

35250 

665.52 

13.48 

392 50 

741.04 

15.01 

23300 

639.90 

8.91 

27300 

515.62 

10.66 

31300 

590.96 

11.97 

35300 

666*46 

13.50 

39300 

741.98 

15.03 

23350 

660.85 

0,93 

27350 

516.37 

10.66 

31350 

591 . B 9 

11.99 

35350 

667*41 

13.52 

39350 

742.93 

15.05 

23600 

661.79 

6.95 

27600 

517.31 

10,60 

31400 

592 . B 3 

12.01 

3 5400 

668*35 

13.54 

39400 

743.87 

15.07 

23650 

662.76 

8,97 

27450 

518. 26 

10.50 

31450 

593*78 

12.03 

35450 

669*30 

13.56 

39450 

744.82 

15.09 

23500 

663.60 

B .99 

27500 

519.20 

10.52 

31500 

596*72 

12.05 

35500 

670*24 

13.58 

39500 

745.76 

15.11 

23550 

666*62 

9*01 

27550 

520.16 

10.56 

31550 

595.66 

12,07 

35550 

671*18 

13.60 

39550 

746.70 

IS . 13 

23600 

665.57 

9.03 

27600 

521.09 

10,56 

31600 

596.61 

12.09 

35600 

672.13 

13.62 

39600 

747*65 

13.15 

23650 

666.51 

9.05 

27650 

522.03 

10.50 

31650 

597.55 

12.11 

35650 

673,07 

13 . 64 

39650 

748*59 

15.17 

23700 

667.66 

9.07 

27700 

522.98 

10.60 

31700 

598. 50 

12.13 

35700 

674.02 

13.66 

39700 

749 . 54 

15.19 

23750 

666.60 

9,08 

27750 

523*92 

10.61 

31750 

599.46 

12.14 

35750 

674.96 

13.67 

39750 

750.48 

15,20 

23 B 00 

669.36 

9.10 

27300 

526.66 

10.63 

31800 

600.38 

12.16 

35000 

675,90 

13,69 

39300 

751.42 

15,22 

23850 

650.29 

9.12 

27850 

525.61 

10.65 

31850 

601*33 

12,10 

35850 

676,85 

13.71 

39850 

7 5p2 • 3 / 

15.24 .1 

23900 

651.23 

9.16 

27900 

. 526.75 

10.67 

31900 

602.27 

12.20 

35900 

677,79 

13.73 

39900 

753,31 

15.26 

23950 

652.18 

9*16 

27950 

527.70 

10.69 

31950 

603.22 

12.22 

35930 

678,74 

13.75 

39950 

40000 

754.26 

755.20 

15.28 

15,30 




























7 YEARS - 84 MONTHS 


monthly 1 / 121)1 
pavm»?itto first 

MORTGACr (’HINCII’AI. AKNUAl. 
PniNCIVAl. A INTKREST PnFAIIUH 



300 

4.24 

3 S 0 

4 i 95 

400 

5.66 

450 

6.36 

500 

7,07 

550 

7.78 

600 

6.48 

650 

9,19 

700 

9,90 

750 

10.61 

600 

11.31 

850 

12.02 

900 

12.73 

950 

13.43 

1000 

14.14 

1050 

14.85 

1100 

15.55 

1150 

16.26 

1200 

16.97 

1250 

17.68 

1300 

18.38 

1350 

19.09 

1400 

19.60 

1450 

20.50 

1500 

21.21 

1550 

21.92 

1600 

22.62 

1650 

23.33 

1700 

24.04 

1750 

24.75 

1800 

25.45 

1050 

26.16 

1900 

26.87 

1950 

27.57 

2000 

20.28 

2050 

20.99 

2100 

29.69 

2150 

30.40 

2200 

31.11 

2250 

31.82 

2300 

32.52 

2350 

33.23 

2400 

33,94 

2450 

34 . 64 

2500 

35,35 

2550 

36,06 

2600 

35.76 

2650 

37.47 

2700 

38.16 

2750 

38.69 

2800 

39.59 

2850 

40,30 

2900 

41.01 

2950 

41,71 

3000 

42.42 

3050 

43.13 

3100 

43.63 

3150 

44 . 54 

3200 

45.25 

3250 

45.96 

3300 

46.66 

3350 

47.37 

3400 

46.06 

3450 

40.78 

3500 

49,49 

3550 

50,20 

3600 

50,90 

3650 : 

51.61 

3700 

52.32 

3750 

53.03 

3800 

53.73 

3850 

54,44 

3900 

55,15 

3950 

55,85 

4000 

55,56 


MONTlIl.r 1 /I 2 ih 

PAYNiTiTTO nisr 

lion Tf. Act; PuiNUPAi. anniiai. 

PRINCIPAL AINTVRFST I'ltXJlJU 


MONTHLY 
PAYMt.NT 10 
P«IN( 2 PAL 


.02 

,04 

.06 

,00 

405 0 
4100 
4150 

4 200 

.10 

4 250 

.12 

4 300 

.14 

4 350 

.16 

4400 

.10 

4450 

,20 

4 500 

.22 

4 55 0 

.24 

4600 

.26 

4650 

.28 

4 700 

.30 

4 7 60 

.31 

4000 


4850 

4900 

.37 

4950 

.39 

5000 

.41 

5050 

■■ 

5100 

5150 

5200 

,49 

5250 

.51 

5300 

.53 

5350 

.55 

6400 

,57 

54 50 

.59 

5500 

.61 

5550 

.63 

5600 

.65 

5650 

.67 

5700 

.69 

5750 

.71 

5800 

,73 

5850 

,75 

5900 

,77 

5950 

,79 

6000 

• 81 

6050 

.03 

6100 

.05 

6150 

.07 

6200 

,89 

6250 

.91 

6300 

.92 

6350 

.94 

6400 

.96 

64 50 

.96 

6500 

1.00 

6550 

1.02 

6600 

1.04 

6650 

1,06 

6700 

1.08 

6750 

1.10 

6800 

1.12 

6850 

1.14 

6900 

1.16 

6950 

1.18 

7000 

1.20 

7050 

1.22 

7100 

1.24 

7150 

1.26 

7200 

1.20 

7250 

1.30 

7300 

1.32 

7350 

1.34 

7400 

1.36 

7450 

1.30 

7500 

1.40 

7550 

1.42 

7600 

1.44 

7650 

1.46 

7700 

1.40 

7750 

1.50 

7800 

1.51 

7050 

1.53 

7900 

1.55 

7950 

1.57 

8000 


MOirCACt; P«IN(; 
PRINCIPAL A INTt: 



1(050 

113.85 

8100 

114,53 

8150 

115.24 

8200 

115,95 

8250 

11 • 6 6 

0300 

117.36 

8 350 

118.07 

8400 

118,78 

8 450 

119,48 

11500 

120,19 

855 0 

120,90 

8600 

121.60 

8650 

122.31 

8700 

123 , 0 ? 

8750 

123,73 

8800 

124,43 

885 0 

125.14 

8900 

125.05 

8950 

126.55 

9000 

127,26 

9050 

127,97 

9100 

128,67 

9160 

129,38 

9200 

130.09 

9250 

130.80 

9300 

131,50 

9350 

132.21 

9400 

132 . 9 ? 

94 50 

133,62 

9500 

134,33 

955 0 

135,04 

9600 

135,74 

9650 

136,45 

9700 

137.16 

9750 

137,87 

9800 

130,57 

9850 

139,28 

9900 

139,99 

9950 

140,69 

10000 

141 .40 

10050 

142,11 

’0100 

142.01 

10)50 

143.52 

10200 

144,23 

10250 

144 ,94 

10300 

145.64 

10350 

146.35 

10400 

147,06 

10450 

147,76 

10500 

148,47 

10550 

149,18 

*0600 

149,08 

10660 

150.59 

10700 

151.30 

10760 

152.01 

10800 

152.71 

10050 

153.42 

10900 

154.13 

10950 

154.03 

11000 

155.54 


156.25 

156,95 

11150 

157,66 

11200 

158.37 

11250 

159,08 

11300 

169,78 

11350 

160.49 

11400 

161.20 

11460 

161.90 

11500 

162.61 

11550 

163,32 

11600 

164.02 

11650 

164.73 

11700 

165.44 

1.1750 

166.15 

11000 

166,85 

11850 

167,56 

11900 

160,27 

11950 

168,97 
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169.68 
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7 YEARS - 84 MONTHS 


5 PERCENT 






MnSIHLV 1/150, 

PAVMKSTin nnsT 

MORTtlACi; PUINCIPAI. ARNUAl. 
PRINCIPAI. A INTi:ilK.Sr PRKMIIIM 



MONTULY 
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NTTO 
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IPAL 

ANNIIAI. 

^ INTI 
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PREMIUM 
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63 

11 

06 

397 

33 

11 

06 

398 

04 

11 

08 

39B 

75 

11 

10 

399 

66 

11 

12 

600 

16 

11 

16 

600 

87 
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16 

601 

58 

n 

18 

602 

28 

11 

20 

602 

99 

11 

21 

603 

70 

11 

23 

606 

60 

u 

25 

605 

11 

n 

27 

605 

82 

11 

29 

606 

53 

11 

31 

607 

23 

11 

33 

607 

96 

11 

35 

608 

65 

11 

37 

609 

35 

11 

39 

610 

06 

it 

61 

610 

77 

11 

63 

611 

67 

u 

45 

612 

18 

11 

67 

612 

89 

11 

69 

613 

60 

u 

51 

616 

30 

11 

53 

615 

01 

11 

55 

615 

72 

11 

57 

616 

62 

n 

59 

617 

13 

11 

61 

617 

86 

11 

63 

618 

56 

n 

65 

619 

25 

11 

67 

619 

96 

11 

69 

620 

67 

11 

71 

621 

37 

11 

73 

622 

08 

11 

75 

622 

79 

11 

77 

623 

69 

n 

79 

626 

20 

11 

01 

626 

91 

11 

82 

625 

61 

11 

86 

626 

32 

11 

06 

627 

03 

u 

88 

627 

76 

11 

90 

628 

66 

11 

92 

629 

15 

n 

96 

629 

16 

11 

96 

630 

56 

11 

90 

631 

27 

12 

00 

631 

98 

12 

02 

632 

68 

12 

06 

633 

39 

U 

06 

636 

10 

12 

08 

636 

81 

12 

.10 

635 

51 

12 

.12 

636 

22 

12 

.16 

636 

93 

12 

.16 

637 

63 

12 

.18 

638 

36 

12 

.20 

639 

05 

12 

.22 

639 

75 

12 

♦ 26 

660 

66 

12 

.26 

661 

17 

12 

.28 

661 

88 

12 

.30 

662 

58 

12 

.32 

663 

29 

12 

.36 

666 

00 

12 

.36 

646 

70 

12 

.38 

665 

61 

12 

.60 

466 

12 

12 

.61 

666 

82 

12 

.63 

667 

53 

12 

.65 

668 

26 

12 

.67 

668 

95 

12 

.69 

669 

65 

12 

.51 

650 

36 

12 

.53 ■ 

651 

07 

12 

.55 

661 

77 

12 

.57 

652 

68 

12 

.59 


M0NTHI.Y 1/120, 

PAYMENT TO EIBST 

MOHTCAKF, PRCNOPAL ANNUAL 

PRINCIPAI, i INTEREST PRVJIIUH 


35000 
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10 YEARS - 120 MONTHS 
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PRIHDPAl. 
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A IVTKnEST 
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WWTHl.T 

PAV*)»YiT1t) 

PRISCPAI. 

i WTEIIECT 

1/1 2ik 

nnST 

ANNIIAI, 

pnixmu 




4000 

42*44 

1.61 

50 

.53 

.02 

4050 

4 2.97 

1.63 

100 

1.06 

.04 

4100 

4 3.50 

1.65 

150 

1.59 

.06 

4150 

44.0 3 

1 .67 

200 

2*12 

.08 

4200 

^ (i 

1.69 

250 

2»65 

.10 

4250 

4 5.09 

1.71 

300 

3.18 

.12 

4 300 

4 5.6? 

1 . 73 

350 

3.71 

.14 

43 50 

46.1 5 

1 .75 

400 

4.24 

.16 

44 00 

46.6(1 

1.77 

4 50 

4*7 7 

. 10 

4 4 50 

47.21 

1 . 79 

500 

5.31 

.20 

4 500 

4 7.75 

1.01 

5 50 

5.84 

.22 

45 50 

40.20 

1,03 

600 

6.37 

.24 

4600 

40.81 

I . 0 !i 

650 

6.90 

.26 

4650 

4 9.34 

1 .07 

700 

7.43 

.20 

4 700 

49.0 7 

1.09 

750 

7.96 

.30 

4750 

50*40 

1.91 

000 

8.49 

.32 

4800 

50.93 

1 .93 

8 50 

9.02 

.34 

48 50 

51.46 

1 ,95 

900 

9.55 

.36 

4900 

51.99 

1.97 

950 

10.00 

.38 

49 50 

52.52 

1.99 

1000 

10.61 

.40 

5000 

53.05 

2.01 

1050 

11.14 

.42 

5050 

53.50 

2.03 

1 100 

11.67 

.44 

5100 

54.11 

2.05 

1 150 

12.20 

i 

5150 

54.64 

2,07 

1200 

12.73 

.48 

5200 

55.17 

2.09 

1250 

13*26 

.50 

5250 

55.70 

2.11 

1300 

13.79 

.52 

5300 

56.2 3 

2.13 

1350 

14.32 

.54 

5350 

!) 6 ♦ 7 6 

2.15 

1400 

14.85 

.56 

5400 

57.29 

2,17 

1 450 

15.30 

.58 

0450 

5 7.02 

2.19 

1500 

15.92 

.60 

5500 

50.36 

2.21 

1550 

16.45 

.62 

5050 

60.09 

2.23 

1600 

16.98 

.64 

5600 

59.42 

2,25 

1 650 

17.51 

.66 

0650 

59.95 

2.27 

1700 

18.04 

.60 

0700 

60 • Ati 

2.29 

1750 

16.57 

.70 

5750 

61*01 

2.31 

1800 

19.10 

.72 

5000 

61.54 

2.33 

1850 

19.63 

.74 

5000 

62.07 

2.35 

1900 

20.16 

.76 

5900 

62*60 

2.37 

1950 

20.69 

.78 

5950 

63.13 

2.39 

2000 

21*22 

.00 

6000 

63 • 66 

2.41 

2050 

21.75 

.02 

6050 

64.19 

2.43 

2100 

22.28 

.84 

6100 

64.72 

2.45 

2150 

22.01 

.06 

6150 

65*25 

2.47 

2200 

23.34 

.08 

6200 

65.70 

2.69 

2250 

23.07 

.90 

6250 

66.31 

2.51 

2300 

24*40 

.92 

6300 

66*06 

2,53 

2350 

24.93 

.94 

6350 

67.37 

2.55 

2400 

25*46 

.96 

6400 

67.90 

2,67 

2450 

25.99 

.98 

64 50 

68.43 

2.59 

2500 

26.53 

1.00 

6500 

60.97 

2.61 

2550 

27.06 

1.02 

6550 

69.50 

2.63 

2600 

27.59 

1.04 

6600 

70*03 

2.65 

2650 

28.12 

1.06 

6650 

70*56 

2.67 

2700 

28.65 

l.OQ 

6700 

71.09 

2.69 

2750 

29.18 

I.IO 

6750 

71*62 

2.71 

2800 

29.71 

1.12 

6800 

72*15 

2.73 

2890 

30.24 

1.14 

6850 

72.60 

2.75 

2900 

30.77 

1.16 

6900 

73*21 

2,77 

2950 

31.30 

1.19 

6950 

73*74 

2.79 

3000 

31.63 

1.21 

7000 

76.27 

2.01 

3050 

32.36 

1.23 

7050 

74.80 

2.03 

3100 

32.89 

1.26 

7100 

75*33 

2*05 

3150 

33.42 

1.27 

7150 

75.06 

2.07 

3200 

33.95 

1.29 

7200 

76*39 

2,09 

3250 

34*40 

1.31 

7250 

76*92 

2,91 

3300 

35.01 

1.33 

7300 

77*45 

2*93 

, 3350 

35.54 

1.35 

7350 

77*98 

2.95 

3400 

36.07 

1.37 

7400 

78*51 

2.97 

3430 

36.60 

1.39 

7450 

79.04 

2,99 

3500 

37.14 

1.41 

7500 

79.58 

3.01 

3 550 

37.67 

1.43 

7550 

00.11 

3*03 

3600 

38.20 

1.45 

7600 

00.64 

3.05 

3650 

38.73 

1.47 

7650 

81.17 

3,07 

3700 

39.26 

1.49 

7700 

81.70 

3.09 

3750 

39.79 

1.51 

7750 

82*23 

3.11 

3800 

40*32 

1.53 

7800 

02*76 

3.13 

3850 

40.85 

1.55 

7850 

83*29 

3,15 

3900 

41*38 

1.57 

7900 

83*82 

3.17 

3950 

41.91 

1.59 

7950 

86*35 

3.19 
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URST 
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i’lll3((IIU 

1)000 

04.0(1 

3 . 2 1 

00 50 

1)5.41 

3.23 

01 00 

n5.»4 

3.25 

il 1 50 

0 6.4/ 

3.2/ 

11200 

0 7.00 

3.29 

02 50 

0 7.53 

3.31 

0300 

00,0 6 

3,33 

03 50 

0)1.5 9 

3.3 5 

0400 

09. 1 2 

3.37 

(14 50 

(1 9 . 6 5 

3.39 

0500 

90.19 

3.61 

0550 

90.7 2 

3 , (i 3 

(1600 

9 1.2 5 

3.65 

0650 

91.7 (1 

3 . 6 7 

0700 

92.3 1 

3.69 

0 750 

9 2.0 4 

3.51 

(1000 

93.3 7 

3.53 

110 50 

9 3.90 

3.56 

0900 

94,4 3 

3.50 

09 50 

96.96 

3.60 

9000 

9 5.69 

3.62 

90 50 

96.02 

3,66 

9100 

96,5 5 

3.66 

9150 

9 7.0(1 

3 . 60 

9200 

97.61 

3.70 

9250 

90.14 

3,72 

9 300 

9(1,67 

3.76 

9350 

99.20 

3.76 

9400 

99.7 3 

3.70 

9450 

100.26 

3.00 

9500 

100.00 

3. (1 ,7 

9550 

101.33 

3,04 

9600 

101.06 

3.06 

9650 

102.39 

3.00 

9700 

102.92 

3,90 

9750 

103.45 

3.92 

90 00 

103.9 0 

3,94 

98 50 

104,51 

3.96 

9900 

105.04 

3.90 

9950 

105.57 

4 , 00 

10000 

106.10 

4.02 

10050 

106.63 

4.04 

10100 

107.16 

4 , 06 

10150 

107.69 

4.00 

10200 

100.22 

4.10 

10250 

10)1.7 5 

4.12 

10300 

109.20 

4.14 

10350 

1 09 . 1) 1 

4.16 

10400 

110.34 

4.10 

104 50 

110.07 

4,20 

10500 

111.41 

4,22 

10550 

111.94 

4.24 

10600 

112.47 

4.26 

10650 

113.00 

4.20 

10700 

113.5 3 

4 . 30 

10750 

114.06 

4.32 

loaoo 

114.59 

6. 34 

10050 

115.12 

4.36 

10900 

115.65 

4.30 

109 50 

116.10 

4.40 

11000 

116.71 

4.42 

11050 

117.24 

4.44 

moo 

117.77 

4.46 

11150 

110.30 

4.60 

11200 

110.03 

6.50 

11250 

119.36 

6.52 

11300 

119.09 


11350 

120.42 

6 . 56 

11400 

120.95 

6 . 50 

11450 

121.48 

6,60 

11500 

122.02 

^ * 6? 

11550 . 

122.55 

6 . 66 

U6U0 

123,08 

6 , 66 

11650 

123.61 

6.66 

11700 

124.16 

6.70 

11750 

126,67 

6.72 

11800 

125.20 

6.76 

11050 

125.73 

6*76 

11900 

126,26 

6,78 

11950 

126.79 

4.00 


-8 


unmcAct; 

I’niNCIi’At. 

HVtNTIH.Y 

PAYMENI' 30 

I'lllNCO'Al. 

4 INTlOIKil' 

1/ con 

mi 'l l 

annoai. 

I'llPUlOM 

) 20()() 

12/. 32 

4.02 

1 20 50 

1.' 7.0 5 

4.04 

1210(1 

12(1. 10 

4 . (1 f> 

12150 

l.MI.O 1 

4 , 0 0 

12200 

129.46 

1 , . 90 

1 2250 

129.9 / 

4.9 2 

12300 

1 10,50 

4,94 

12350 

131,03 

4.96 

1 24 00 

1 31 .5(, 

4 .9(1 

1 24 50 

132.09 

5 . on 

1 2500 

132.63 

5.02 

1 2550 

M3. 1 () 

5.04 

12600 

1 3 3.69 

5.0<. 

126!)t) 

1 3 4.22 

(1.0 0 

12 700 

1 34.7 5 

5.10 

12 750 

135.2(1 

5.12 

12000 

1 35.01 

(>.14 

12050 

1 36.3 6 

5.1/. 

129 00 

136.0 7 

5 . 1 0 

12950 

rW.6() 

5..'0 

1 3000 

1 3 7.9 3 

5.2,1 

130 50 

130.66 

5 1 24 

13100 

1 10,99 

5 1 2 6 

13150 

139.52 

5.20 

1 3200 

140.05 

5,30 

13250 

140.51) 

5.32 

1 3300 

1 4 1 > n 

5.34 

1 3 3 50 

14 1.66 

5.36 

134 00 

162*17 

5.30 

134 50 

162*70 

5.40 

1 3500 

143.26 

1 5.4 2 

1 3550 

143.7/ 

5.44 

13600 

144.30 

1 5.46 

13650 

144.8 3 

5.40 

1 3700 

1 4 y . 3 6 

5,50 

1 3 7 50 

145.09 

5.52 

13000 

146.42 

5.54 

13050 

146.95 

5 . 56 

13900 

147*40 

5.50 

13950 

148*01 

5.60 

14000 

140.54 

5,6;} 

14050 

149.07 

5 a (.4 

14100 

149*60 

5 . 66 

14150 

150.13 

5.61) 

14200 

150.66 

5.70 

14250 

151*19 

5.7,’ 

14 300 

151*72 

5.74 

14 350 

152*25 

5.76 

144 00 

152.70 

5,70 

144 51) 

153.31 

5,00 

14 500 

153*05 

5.82 

14550 

154*30 

5.04 

14600 

154.91 

5,06 

14650 

155*46 

5.0 0 

14 700 

15t>.9/ 

5. VO 

14 750 

156*50 

5.93 

14 000 

157*03 

5,95 

16050 

157.56 i 

5,9/ 

16900 

158.09 ; 

5.99 

169 50 

150.62 ! 

6.01 

15000 

159.15 

6 . (1 1 

15050 

159.60 

6.05 

15100 

160*21 ! 

6*0/ 

15150 

160.74 i 

6.09 

15200 

161.27 

6.11 

152 50 

161*80 

6,13 

15300 

162*33 : 

6.15 

15350 

162.86 

6,17 

15600 

163*39 

6,19 

15650 

16'1.92 

6.21 

15500 

1 6 4 * 4 fi 

6.23 

15550 

164*99 

6., '5 

15600 

165*52 

6,27 

15650 

160.05 

6,29 

15700 

166*58 

6,31 

15750 

167. U 

6.33 

15800 

167*66 

6,35 

15850 

160.17 

6.37 

15900 

168*70 

6 . 39 

159 50 

169.23 

6,41 


5 PKKCEN^ 


U9II iiiAci: 

|•lllHI tIMI. 

MilNIOl.Y 

PAY 111 ENT 33) 

I‘I8N<.I(’A1, 

R int)3ii:st 

l/Oil, 

miNT 

A’INKAI 

i*i)»3m'i 

1 1.000 

169.76 

/,,4:’ 

1 /.O'lll 

1 /().2 9 

6.4S 

1 (>t 00 

1 /0.(12 

6 . 4 J 

I6l 50 

1 /I * 35 

6.4« 

1 6200 

171.88 

6.5i 

162 50 

172.4 1 

6.53 

1 1,300 

1 /2.94 

6 . ‘li 

1 (.350 

1/1.4/ 

6.57 

16400 

1 /4.<)0 

6.!){ 

164 50 

1 /4.53 

6.61 

1 r.50I) 

1 / ', . 0 / 

6.6? 

1 65 50 

1 /5.6() 

6.6!: 

1 60 00 

1/6,1 3 

6. 61 

1 66 ("O 

1 76. 66 

6./><, 

1 6 /OO 

1 / / . 1 9 

(,.7I 

16/50 

I / / . /;) 

6.v: 

1 /.(too 

1/0.25 

6.71 

160 50 

1 /8. /» 

6.7i 

1 6900 

1/9.31 

6,7' 

169 50 

179.0 4 

6.8] 

1 nmi 

1110.3 / 

<).(i; 

\ /050 

180.90 

6.8! 

1 / I (HI 

181.43 

6.(1’ 

1 / 1 50 

I Ml >96 

6 .HI 

1 /200 

1112.49 


1 /2 50 

18 1.02 


1 7300 

183.55 


I / too 

11)4.00 


1 /4II0 

1(14.61 

/>,9< 

1 7450 

1 M ), • I 4 

7,01 

1 /5O0 

1(15.68 

7.0; 

1 /5*,0 

11(6.2 1 

7.0! 

1 /60(l 

186. //. 

7. O’ 

1 7650 

1(1 /.2 7 

7,0' 

1 / /OO 

U1 / .«{) 

7.i: 

W/50 

1(18. 3 3 

7.i: 

1 /()(>0 

188.86 

V.li 

1 /)t50 

189.39 

7.1’ 

1 7900 

189.92 

7.1' 

1 7950 

190.65 

7.2! 

lOliOO 

190.98 

7.2: 

111050 

191.51 

7.2! 

1 8 1 00 

192.04 

^ 

10150 

192*5 / 

7.21 

1020(1 

193* 10 

7.3: 

1 82 50 

193*63 

7.9: 

1(1 100 

194.16 

7,3! 

18 350 

194*69 

7,3* 

18400 

19’,. 2 2 

/,;i' 

Ul45(l 

195. 75 

7 , 4 ; 

1(1500 

196.29 

/ , 6' 

1([5'1(1 

19(1.82 

7.41 

1(1660 

197.35 

7.4’ 

1 (1650 

197. (1(1 

/♦4! 

10 700 

198.41 

7.5' 

10/50 

198.94 

7 . 5 : 

1 081)0 

199.47 

y.'ji 

10050 

200.00 

7.5’ 

1 0900 

200*53 

7.51 

Ktvno 

201.06 

7.6 

1 '/«00 

201.59 

7 . 6 '■ 

|9(•50 

,n) 2.12 

7,61 

19100 

,’02*65 

7.6’ 

19150 

203. IM 

7,6' 

19200 

20 1, 71 

7 » 7 : 

19250 

20/., 2 6 

7 . 7 ; 

1 9 3fi(!. 

206*77 

7.7;! 

193!,(I 

205*30 

1,V 

19400 

205*03 

/.’/■! 

19450 

206*36 

/ , «. 

19560 

206.90 

7 . 11 ': 

19550 

;/07«6 3 

7.8! 

19600 

20/ *96 

7.()f' 

196 50 

208,69 


19700 

.309.02 

’/.*( 

19750 

209.55 


19H00 

210.08 

ui 

19H50 

210.61 

7 . 'I 

1 9900 

211.16 


19950 

211.6/ 

e.o: 

? 



1 




























10 YEARS 120 MONTHS 5 PERCENT 


MOIITCACi; 

pniNfiPAi, 

MONTH I.Y 

I'AYMCNTTO 

PRIKCIPAI. 

i INTKnEST 

l/lJrK 

KinsT 

ANNHAI. 

PliKMlUM 

MOItTGAdK 

PniNCIPAl. 

MON Till, Y 

PAY.M(71TTn 

PniHCIPAI, 

* INTKRCST 

l/lWi 

URST 

ANNliAU 

rnmiu.M 

MORTGAGE 

PRINCIPAL 

MONTHLY 

PAYMENT TO 

pnixaPAL 

A INTEREST 

^;l^h 

nasT 

AS^iUAU 

r*RDauH 

aJRTCACE 

PRCHCIPAL 

lAWTHLV 

PAYMENT TO 

PRWCIP.U. 

( (NTEREST 

nssT 

WNUAL 

PREMIUM 

WOSTCAOE 

I'niNOPAL 

MONTHLY 

PAYMENT TO 

pniNOPAl. 

t IHTERKST 

l/t]Ui 

FIRST 

ANNUAL 

PlIEMIUM 

20000 

212*20 

8.03 

24000 

2 64.64 

9.64 

28000 

297.08 

11.25 

32000 

339,62 

12 .n5 

3 6000 

381.96 

14 .46 

20050 

212*73 

0.03 

2 40 50 

255,17 

9 « b(i 

280 50 

297.61 

11.27 

32050 

340.05 

12.87 

36050 

382*49 

14.48 

20100 

213*26 

0.07 

24100 

255.70 

9.68 

28100 

298.14 

11.29 

32100 

340.58 

12.89 

36100 

383*02 

14.50 

20150 

213.79 

0.09 

24150 

256.23 

9.70 

28150 

298.67 

11.31 

32150 

341.11 

12.91 

36150 

383*55 

14.52 

20200 

214*32 

0.11 

2 42 00 

256. 76 

9.72 

20200 

299.20 

11.33 

32200 

345.64 

12.93 

36200 

384.08 

14.54 

202 50 

214.85 

0.13 

24250 

257.29 

9.74 

20250 

299.73 

11.35 

32250 

342.17 

12.95 

36250 

384.61 


20300 

215*38 

8.15 

24300 

257.82 

9.76 

20300 

300.26 

11.37 

32300 

342.70 

!2.97 

36300 

385*14 

14.58 

20350 

215.91 

0.17 

24 350 

258,36 

9,70 

28300 

300.79 

11.39 

32350 

343.23 

12.99 

36350 

385*67 

14.60 

20it00 

216*44 

8.19 

24400 

258.80 

9.00 

28400 

301.32 

11.41 

32400 

343.76 

13.02 

36400 

386*20 

14.62 

20<'(50 

216.97 

0.21 

244 50 

259.41 

9.82 

28450 

301.05 

n .43 

324 50 

344.29 

13.04 

36450 

386.73 

14.64 

20500 

217*51 

8.23 

24500 

259.95 

9.84 

28500 

302.39 

1 1,45 

32500 

344.63 

13.06 

36500 

387*27 

14.66 

20550 

218.04 

0.25 

2 4 550 

260.40 

9.86 

28550 

302.92 

11.47 

32550 

345.36 

13.08 

36550 

387.80 

14.60 

2 0600 

218.57 

0.20 

24600 

261.01 

9,88 

20600 

303.45 

11.49 

32600 

345.89 

13» 10 

36600 

380*33 

14.70 

20650 

219.10 

0.30 

246 50 

261.64 

9.90 

20650 

303.98 

11.51 

32650 

346.42 

13.12 

36650 

388*66 

14.72 

20700 

219*63 

0.32 

24700 

262.07 

9.92 

20700 

304.51 

11.53 

32700 

346*95 

13.14 

36700 

389*39 

14.74 

20750 

220.16 

0.34 

24750 

262.60 

9.94 

28750 

305.04 

11.55 

32750 

347.48 

13.16 

36750 

389*92 

14,76 

20BOCI 

220*69 

8.36 

24800 

263.13 

9.96 

20800 

305.57 

11.57 

32800 

348.01 

13.18 

36800 

390 « 4 5 

14.70 

20(350 

221.22 

8.30 

24850 

2 63 • 66 

9.98 

20850 

306.10 

11.59 

32850 


13.20 

368 50 

390*98 

14.80 

2 0900 

221.75 

8.40 

24900 

264.19 

10.00 

28900 

306.63 

15.61 

32900 

349.07 

13.22 

36900 

391*51 

14,02 

20950 

222.20 

8.42 

24950 

264,72 

10.02 

28950 

307. 16 

11.63 

32950 

349.60 

13,24 

36950 

392*04 

14*04 

21000 

222*01 

8.44 

25000 

265.25 

10.04 

29000 

307.69 

11.65 

33000 

350.13 

13.26 

37000 

392*57 

14.06 

21050 

223.34 

6 « 46 

2 50 50 

2 6t> > 

10.06 

29050 

308.22 

11.67 

33050 

350.66 

13.28 

37050 

393.10 

14.60 

21100 

223.07 

0.40 

26100 

266.31 

10.00 

29100 

308.75 

11.69 

33100 

351*19 

13.30 

37100 

393*63 

14.90 

21150 

224.40 

8.50 

25150 

266.04 

10.10 

29150 

309,20 

11*71 

33150 

351.72 

13.32 

37150 

394 . 1 6 

14,92 

21200 

224.93 

8.52 

25200 

267.37 

10.12 

29200 

309.81 

11.73 

33200 

352.26 

13.34 

37200 

394*69 

14.94 

21250 

225.46 

8 . 54 

25250 

267.90 

10.14 

29250 

310.34 

11.75 

33250 

352.78 

13.36 

37260 

395*22 

14,96 

2 1300 

225.99 

0.56 

25300 

268.43 

10.16 

29300 

310-87 

11.77 

33300 

353*31 

13.38 

37300 

395.76 

14,98 

21350 

226.52 

0.50 

26350 

268.96 

10.18 

29350 

311.40 

11.79 

33360 

353.84 

13.40 

37350 

396*28 

15.00 

21'»00 

227.05 

8.60 

25400 

269.49 

10.20 

29400 

311.93 

11,81 

33400 

354.37 

13.42 

37400 

396*81 

15.02 

21450 

227.50 

0.62 

25450 

270.02 

10.22 

29450 

312.46 

11.83 

33450 

354.90 

13.44 

37450 

397*34 

15.04 

21500 

228.12 

0.64 

25500 

270.56 

10,24 

29500 

313.00 

11.85 

33500 

355*44 

13.46 

37500 

397.80 

15,06 

21550 

220.65 


25550 

271.09 

10.26 

29550 

313.53 

11.87 

33550 

355.97 

13.48 

37550 

398*41 

15.08 

21600 

229*10 

6.66 

25600 

271.62 

10.28 

29600 

314.06 

11.09 

33600 

356.50 

13.50 

37600 

398.94 

15.10 

21650 

229*71 

0.70 

25650 

272.15 

10,30 

29650 

314.59 

11.91 

33650 

357.03 

13.62 

37650 

399*47 

15.12 

21700 

230*24 

0.72 

25700 

272.60 

10.32 

29700 

315.12 

11.93 

33700 

367.56 

13.54 

37700 

400*00 

15,14 

21750 

230*77 

0.74 

26750 

273.21 

10.34 

29760 

315.65 

11,95 

33750 

368.09 

13.56 

37750 

400*53 

15,16 

21800 

231*30 

8.76 

25800 

273.74 

10.36 

29000 

316.10 

1 1,97 

33800 

350.62 

13.58 

37000 

401.06 

15.10 

21850 

231.03 

0,78 

26860 

274*27 

10.38 

29850 

316.71 

11,99 


359.15 

13.60 

37850 

401.59 

15.20 

21900 

232.36 

0.00 

25900 

274.00 

10.40 

29900 

317.24 

12.01 

33900 

359.68 

13.62 

37900 

402*12 

15.22 

21950 

232.(19 

0.02 

25950 

275,33 

10.42 

29960 

317.77 

12.03 

33950 

360.2! 

13,64 

37950 

402*65 

15.24 

22000 

233.42 

8 • 64 

26000 

275.06 

10.44 

30000 

318.30 

12.05 

34000 

360,74 

13.66 

38000 

403.16 

15,26 

22050 

233.95 

0.06 

26060 

276,39 

10.46 

30050 

310.03 

12.07 

34050 

361.27 

13.66 

38050 

403*71 

15.20 

22100 

234.40 

0.0 0 

26100 

276.92 

10.48 

30100 

319*36 

12.09 

34100 

361.80 

13.70 

38100 

404*24 

15,30 

22150 

235.01 

8.90 

26150 

277.45 

10.50 

30150 

319.89 

12.51 

34150 

362.33 

13,72 

30150 

404 . 7 7 

15,32 

22200 

235.54 

8.92 

26200 

277.98 

10.52 

30200 

320.42 

12.13 

34200 

362.86 

13.74 

38200 

405*30 

15.34 

22250 

236.07 

8.94 

26250 

278.51 

10.54 

30250 

320.95 

12.15 

342 50 

363.39 

13.76 

38250 

405.83 

15.37 

22300 

236.60 

8.96 

26300 

279.04 

10.56 

30300 

321*48 

12.17 

34300 

363.92 

13.78 

38 300 

406*36 

15.39 

22350 

237.1 3 

8.98 

26350 

279.57 

10.58 

30350 

322,0! 

12.19 

34350 

364.46 

13.80 

38350 

406.89 

15,41 

22400 

237.66 

9.00 

25400 

280.10 

10.60 

30400 

322 ♦ 

12.21 

34400 

364.96 

13.82 

38400 

407*42 

15.43 

22450 

230.19 

9.02 

264 50 

280,63 

10.62 

304 50 

323,07 

12.23 

34450 

365.51 

13.64 

38450 

407.95 

15.45 

22500 

230.73 

9,04 

26500 

281,17 

10,65 

30500 

323*61 

12.25 

34500 

366,05 

13.06 

38500 

408*49 

15.47 

22 550 

239.26 

9,06 

26550 

281.70 

10.67 

30550 

324.14 

12.27 

34550 

366. 58 

13,88 

38550 

409.02 

15.49 

22600 

239.79 

9.08 

26600 

202,23 

10.69 

30600 

324.67 

12,29 

34600 

367.11 

13,90 

38600 

409.55 

15,51 

22650 

240.32 

9.10 

26650 

282,76 

10.71 

30650 

320.20 

12,31 

34650 


13.92 

38650 

410.08 

15.53 

22 700 

240.05 

9.12 

26700 

203,29 

10.73 

30700 

325.73 

12.33 

34700 

368.17 

13.94 

38700 

410*61 

15.55 

22750 

241.30 

9.14 

26750 

283,02 

10.75 

30750 

326.26 

12.35 

34750 

368.70 

13.96 

38750 

411.14 

16,57 

22000 

241.91 

9.16 

26000 

284.35 

10.77 

30800 

326,79 

12.37 

34800 

369.23 

13,98 

33600 

411.67 

15.59 

22850 

242.44 

9.18 

26Q50 

284.88 

10.79 

30850 

327. 32 

12.39 

34850 

369.76 

14,00 

38850 

412*20 

15.61 

22900 

242.97 

9.20 

26900 

285.41 

10.01 

30900 

327.05 

12.41 

34900 

370.29 

14,02 

38900 

412*73 

15.63 

22950 

243.50 

9.22 

26950 

205.94 

10.83 

309 50 

328.38 

12.43 

34950 

370.82 

14.04 

30950 

413*26 

15,65 

2 3000 

244.03 

9.24 

27000 

286.47 

10.86 

31000 

320.91 

12.46 

35000 

371.35 

14,06 

39000 

413*79 

15.67 

2 3060 

244.56 

9,26 

27050 

207.00 

10.87 

31050 

329.44 

12.47 

35050 

371.08 

14.08 

39050 

414*32 

15.69 

23100 

245.09 

9.28 

27100 

207.53 

10.09 

31100 

329*97 

12.49 

35100 

372.41 

14.10 

39100 

414.85 

15,71 

2 3150 

245.62 

9.30 

27150 

286.06 

10.91 

31150 

330,50 

12.51 

35150 

372.94 

14,12 

39150 

415.38 

15,73 

23200 

246.15 

9.32 

27200 

208.59 

10.93 

31200 

331,03 

12.53 

35200 

373*47 

14.14 

39200 

415.91 

15,75 

23260 

246.63 

9.34: 

27250 

209,12 

10,95 

31250 

331,56 

12,55 

35250 

374.00 

14*16 

39250 

416*44 

15.77 

23300 

247.21 

9,36 

27300 

209,65 

10.97 

31300 

332,09 

12.57 

35300 

374.53 

i4«ia 

39300 

416*97 

15,79 

2 3350 

247.74 

9.38 

27350 

290,10 

10.99 

31350 

332,62 

12.59 

35350 

375.06 

14.20 

39350 

417.50 

15.81 

23400 

248.27 

9.40 

27400 

290.71 

11.01 

31400 

333,15 

12.61 

35400 

375.59 

14.22 

39400 

418*03 

15.83 

2 3450 

240.00 

9.42 

27450 

291*24 

11.03 

31450 

333.68 

12.63 

36450 

376.12 

14.24 

39450 

418.56 

15.85 

23500 

249.34 

9.44 

27500 

291.78 

11.05 

31500 

334.22 

12,65 

35500 

376*66 

14.26 

39500 

419.10 

15.87 

23550 

249.87 

9,46 

27550 

292.31 

11.07 

31550 

334.75 

12,67 

35550 

377*19 

1^428 

39550 

419*63 

15.89 

23600 

250.40 

9.48 

27600 

292,84 

11.09 

31600 

335.28 

12,69 

35600 

377.72 

14.30 

39600 

420.16 

15.91 

2 3650 

250.93 

9. 50 

27650 

293.37 

11,11 

31650 

335,81 

12.71 

35650 

378.25 

14.32 

39650 

420.69 

15,93 

2 3700 

251.46 

9. 52 

27700 

293.90 

11.13 

31700 

336,34 

12.73 

35700 

378.78 

14.34 

39700 

421*22 

15.95 

23760 

251.99 

■ 9.54’ 

27760 

294.43 

11.15 

31750 

336*87 

12,75 

35750 

379.31 

14.36 

39750 

421*75 

15.97 

23000 

252.52 

9.56 

27800 

294.96 

11.17 

3)800 

337.40 

12.77 

36800 

379.84 

14.30 

14,40 

39800 

422*28 

15.99 

23050 

253.06 

9,58 

278 50 

295.49 

11.19 

31850 

337,93 

12.79 

35850 

380.37 

39850 

422*81 

16.01 

23900 

263.58 

9,60 

27900 

296,02 

11.21 

31900 

338,46 

12.81 

35900 

380.90 

14,42 

39900 

423*34 

16,03 

23960 

254.11 ' 

9*62 

27950 

296.55 

11.23 

31950 

338,99 

12.83 

35950 

381.43 

14.44 

39950 

40000 

423.87, 

424.40 

16.05 

16,07 


I' 























12 YEARS - 144 MONTHS 


Hoxnn.v i/uiK 

PAmENTTf) nnsT 

UnSTCACiK PSWCIPAL ANNPAC. 

PRPiaPAi, i [NTKnKST PIIKMIIIM 



5 PERCENT 


IKlNTOtA I/I2ib 

payment to KlilST 

MORTGACE PRINaPAI, ANNUA1. 

PRIWaPAL ( INTERFST PIIEHIUK 


16050 

168.66 

16100 

168.93 

16150 

169.39 

16200 

169.05 

16250 

150.31 

16300 

150 . 7(1 

16350 

151.26 

16600 

151 . 70 

16650 

152.16 

1 6500 

152.63 

16550 

153.09 

16600 

153.55 

16650 

156.01 

16700 

156.60 

16750 

106.96 

16600 

155 .60 

16350 

156.06 

16900 

156.33 

16950 

156.79 

17000 

157.25 

17050 

157.71 

17100 

158.18 

17150 

158.66 

17200 

159.10 

17250 

159.56 

17300 

160.03 

17350 

160.69 

17600 

160.95 

17650 

161 .61 

17500 

161.80 

17550 

162.36 

17600 

162.00 

17650 

163.26 

17700 

163.73 

17750 

166.19 

17000 

166 .65 

17050 

165.11 

17900 

165.56 

17950 

166.06 

IBOOO 

166,50 

10050 

166.96 

18100 

167.63 

18150 

167.89 

18200 

168.35 

18250 

168.81 

18300 

169.20 

10350 

169.76 

18600 

170,20 

18650 

170.66 

16500 

171.13 

18550 

171.59 








































12 YEARS - 144 MONTHS 


5 PERCENT 


MONI'IU.* |/|2ih 

PAYMKN I TO UllS'f 

UOTITGACK l‘illH(TFMI. ANNUAl, 

l’ril!li;il>AI. t CNTKriKAT I’HKHIDM 



2 2000 

207,20 

22050 

207,66 

:;2500 

208,13 

22560 

208,59 

HH 600 

209.05 

22650 

209,51 

22700 

209,98 

22750 

210,00 

22000 

210,90 

22050 

211.36 

22900 

211,83 

22960 

212.29 

23000 

212 , 75 

23050 

213,21 

23100 

213,68 

23150 

210,10 

23200 

210,60 

23260 

215,06 

23300 

215,53 

23350 

215,99 

23000 

216,05 

23050 

216,91 

23500 

217,38 

23550 

217,80 

23600 

210,30 

23650 

218,76 

23700 

219,23 

23750 

219,69 

23500 

220,15 

23850 

220,61 

23900 

221,00 

23950 

221,50 

20000 

222,00 



MOitrOAfiK 

I’MINCIPAl. 


36050 333.66 10.60 

36100 333, 03 10.02 

36150 330.39 10.00 

36200 330.65 10,66 

36250, 335,31 lO.OfI 

























5 PEKCENT 


15 YEARS - lf!0 MONTHS 


MOIIT(i*CK 

iMuncii'Ai. 

MOMHIA 

’AAM rar 'io 

I’HIHCII’Al. 

t [;i'ii;n>:sr 

l/l5iK 

CIHST 

AKdirAI. 

I’niAdKLt 

-j- 

MO!in;A.[;r 

I'HIN ni'Ai. 

'.(aMTTUV 

r ]i) 

f'hUf'JPAI, 

A iMr.Ri sr 

MRSr 

asn!:ai. 

I'HIVIUM 

I 

m;k 

riUNaPAi. 

v!ON'rm.Y 

•AVM»;>'7 TO 

A li;T(:n(:.5i' 

l/lMh 

MHST 

ASM'Al. 

i'HKVIlUM 

i 

\r>RTf;Af;t: 

PHiNcnrAi, 

WKnIl.Y 

MYUTNT If} 

I’RlWCd’AI, 

i IN TC It CSC 

I/12ll> 

Kin SI- 
AN NO Al, 

I'iiCltlYOil 

1 

MOIl'TOAGC 

FBINCIVAI. 

MONnll.V 

AYMKHC lY) 
(’(IISCII'AI. 

(.•ITKIlCSr 

1/I2lk 

CIHST 

AKNIlAl, 

|•rlKMIUSl 

‘>n 

1 00 

1 ‘}0 

2 00 

. /■,<■) 

. 79 
1*19 

1 • 5 (i 

.02 
. 06 
.06 
.08 

6 Ot)i7 
6050 

6 1 no 

6 150 
621.0 

31 .66 
32.0 6 

3 2*63 

3 . (1 :i 
33. 22 

1 . 6 2 
! .(i5 

1.67 

1.69 

1.7 1 

-iOlKj 
(if) 50 1 

8100 
ii 1 5 (.! 
n2 0fJ 

() 3 . 2 n 
(. 3 . (| 8 
66.07 

(i6.6 ? 

fi 6 . 8 6 

3 . 26 

3 . 2£i 

3 . 30 

3 . 3 3 

3 . 3-:> 

I 2000 

1 

1 1 0(i 

! :* 1 50 

1 2200 

9'.. 9 2 

95 . 3 ;’ 

95. 71 

9(>. 1 1 
96.50 

6 4 90 

6.92 

6 . 96 

6 . 9.:. 

6 .98 

1 6000 
16050 
16100 

161 50 

1 6200 

12 6. 5 (1 
126.96 
127.35 
127.75 
120* 16 

6.-j3 

6.55 

(-.i'V 

6.59 

6.61 

2‘=0 

100 

100 

It 00 
(.•10 

1 .911 

2 . :i / 

. 7 1 

16 

3.56 

. 10 
.12 
.16 

. i6 

.1(1 

62 50 
■VHOO 

6 3;>0 
6(iaO 
6(.!i0 

3 :i . LI 2 

36 . 01 

3 'i . 6 1 

3 6. (JO 
35.20 

1.73 

1.75 

1.77 

1 . fiO 

1 .82 

8 2 3(1 

8 300 

8 3 50 

8 6 00 
8(i5C) 

f. 5 . 2 fi 
(i(i . (>'.■' 

6 ii • 0 5 
(> b 4 It (i 

6 f) . (1 

3 . :i 7 

3 , 39 

3 . '1 1 

3 . '4 3 

3 , 6 '3 

1 2 2 50 

1 ::’3on 

1 2 '3 50 

1 26<K> 

126 50 

96.90 

9 7. 29 
97.69 
90.00 
9H.(|0 

5.00 

5 . 02 

5.06 

5.06 

5 . 00 

16250 
16300 
16350 
16600 
■166 50 

1 2(1.56 

1 2 0 . 9 '1 

12 9. 3 3 
129.72 
130.12 

6 .( 1 3 

6.65 

6.67 

6.69 

6.71 

00 Cl 

600 

610 

/Oil 

1.96 

6 • 1 5 

(i. I‘> 

5. 1 
•3 • 5 6 

.20 

.22 

.26 

.27 

.29 

6 500 
6‘i-jO 
6(jOO 
6050 
67(10 

3 5 . 60 

3 5 . 99 

3 (1 . .j 9 

3 6. 78 
37. 1 n 

1 . M6 
l.Btj 

1 . 8 8 

1 .90 

J . 92 

8 (rOO 

■■■jfiC.if) 

8 1.50 

8 700 

(> '/ 4 2 6 

f. 7 . 0 11 

6 8.03 

6 8 • (. 2 

6 8 . fi 1! 

■1 . 6 7 

3 . 9 

3 . 5 1 

3 . 5 J 
'.1 . 5 5 

1 25 00 

1 2 5 50 

1 2 6 on 

1 26 ‘iO 

1 2 /uO 

9(1. 00 
99.7 7 
99.67 
100.06 
100.61. 

5.10 

5.12 

5 • 1 (4 
5.16 

5 . H! 

1 (>500 
16550 
16500 
16650 
16700 

130. -32 

1 30.91 
131.31 
111.70 
132.10 

6.73 

6. '75 

6.77 

6.79 

6.81 

•/■if) 
tlOO 
fi !)0 
000 
910 

■j. 9 3 

6. 'VS 
(>. 1?. 

7. 12 
7.5 1 

.1 1 
.33 
.35 i 
,37 
. 39 

67 50 
600 D 

6ii<,>n 

69 0 0 

6 95(6 

3 7.57 

3 7.9 7 

3 8 . 3(.> 
38. ?(i 
39 , 1 5 

1.96 

1.96 

1.98 

2.00 

.7.02 

8 7 5l) 

88 00 
(' 8 50 
8900 

89 50 

69.21 

(i9 .(i 1 

70.00 

70,60 

70 . 79 

■ 3 . 5 7 

3 . 5 9 

3 . (. 1 

3 . (1 3 

3 . 6 5 

1 2 V 5(1 

1 2(100 

1 2!l 50 

1 29 90 
l2‘)-r)0 

100.85 

101.25 

101.66 

102.06 

102.63 

5.20 

5.22 

5.2'4 

5.2f> 

5.20 

16750 

16000 

16(150 

1 6900 
16950 

1 '32.69 
132.09 

1 3 3.20 
133.60 
136.07 

6.83 

6.il5 1 

6.(17 

6.90 

6.92 

1000 

1010 

1 100 
1150 
1200 

7.91 
fi.:u ' 
fi . 70 
9.10 
9.69 

.6 1 
. 6 3 
. 6 5 
.67 
. 6 9 

•3000 

50 50 
5100 
515 0 
5200 

39 . 5 6 
39. 9f) 
6(1 . 3 6 
(4 0.76 
(4 1 . I 3 

2 . 0 (i 

2.06 

2.0(1 

2 .10 

2.12 

0 00(1 

90 50 

1 Ofi 
9150 

92 DO 

71.19 

71 . 't'l 
71.98 

V 2 . 3 (1 

72 . 77 

') . (. 7 
;).6 9 

3 . 7 1, 

,} . 7 3 

3 , 7 !> 

1 3(K)0 
i 3050 

1 3 1 on 

1 31 50 

1 32 00 

102.03 

103.23 

103.62 

106.02 

106.61 

5.30 

5.32 

5. 3(1 
5.37 
5.39 

17000 

1 7050 

1 7100 

1 V 1 50 

1 7200 

136.67 

136.07 

135.26 

135.66 

136.05 

6.96 

6.96 

6.90 

7.00 

7.02 

1210 

1300 

1350 

UOO 

16 50 

9. H9 
10.211 
10.611 
n .07 

11.67 

. 51 
. 5 3 
. 55 
. 5 7 
. 59 

52 5 0 

5 '.HI a 

5 3 5 0 
56!)(.) 

56 5 0 

(1 1 . ') ,3 
/. 1 

62 . 32 

6 2.71 

6 3.11 

2 . 1 (. 

.7 . 1 (i 

2.18 
? . r.‘i! 

2.22 

92 5 0 

930 0 

9 3 5 0 
'OtOO 

9 (,5 0 

7 3 . 1 7 

7 3 . 5 6 
711.91', 

7 6 . 'i *■) 

76. 7!i 

3. 77 

3. 79 

3.01 

3 . 8 (> 

3.06 

1 32 50 

1 3 300 

1 3 3 50 

1 3(»00 

1 3'«50 

1 0 6 . (1 1 
105.20 

10 5.60 
105.99 

106.39 

5.61 

5.6 3 
5,(45 

5.6 7 
5.69 

172 50 

1 7300 

173 50 

1 y(|00 

1 76 50 

1 36.65 

1 36.06 
137.26 
137.63 

1 30.03 

V.0(. 

7.06 

7.0(1 

7.10 

7. 12 

i'jon 

1550 

1600 

1650 

lyoo 

1 1 . (3 7 
12.26 
12.(36 
13.05 

1 3.6f3 

.51 
.(i3 
, 50 
.57 

.(39 

55 00 

5 5 50 

5(1 0 0 

50 50 

57 IK) 

(i 3 . 5 1 
(i 3 . 9(1 
(. 6 . 11 0 

6 6 . () '} 

6 5.09 

? , 2 (( 

?.:>(> 

2.28 

2.31 

2 . 11 3 j 

9 5 00 

9 3 5 0 
9(iO() 

9(1 5 0 

970 0 

7 8.15 

7 5 . 5(4 
75.96 
76.3 3 
7(.. 7 3 

3 . (! fl 
3.90 

3.9 2 
3.96 

3. 9r. 

1 3500 

1 3 5 50 
1301)0 • 

1 3650 

1 3 '7 00 

106. 79 

10 7. 1(1 

10 7.5(1 
107.97 
10(1. 37 

5.51 

5.5 3 

5 • 55 

5 . 5 7 
5.59 

I 7500 
17550 

1 7600 
17650 

1 7 700 

13fl,63 

1 3(1.02 
139.2 2 

1 39.61 
160.01 

7.1'. 

7.16 

7.18 

7.20 

7.22 

1 7 50 
11100 
1850 
1900 
1950 

1 3.116 
36.26 
16.63 
15.03 
15.62 

.71 
. 73 
.70 
,VB 
.110 

5 7 50 
5800 

58 50 

59 00 

59 50 

0 

A l> • i! 

h . 7 
ii (i • 6 7 
^+7.0(. 

2 . 3 5 

2 . 3 7 

?. 4 3 9 

2.6 1 

2 . (1 3 

9 7 5 (1 

9 11 0 n 

98 5 0 
'.I’lOO 

99 5 0 

77 . 1 2 

7 7.52 
77.91 
70. 31 
Vfl. 70 

3. 9{l 
6.00 
6.02 
6.06 
6.06 

1 3750 

1 3(100 

1 30 50 

1 3900 
139 50 

100. 7(< 
109.16 
109.55 
109.95 

1 1 0.3(4 

5.61 

5.63 

5.65 

5. 67 
5.69 

1 7 750 
17800 

1 70 50 

1 7900 
17950 

160.60 
160.0 0 
l(. 1 . 19 
1(.1.59 
161.90 

7.26 

7.26 

7.20 

7.30 

7.32 

2000 

2050 

2 3 00 
2150 
2200 

15.02 

16.22 

1 (>.fil 
] 7.01 

1 7.67> 

. 02 
.06 
, 06 
.(10 
.90 

fiOlKI 

60 50 
f>100 

6 1 50 

(>2on 

6 7 «6|| 

6 7.86 

6 a . 2 5 

6 (S • () 5 

6 9. 06 

2.65 

2 . 6 7 
2.69 
?. 5 1 
2.53 

lOOOO 

1 QO 50 
19100 
10150 

102 00 

'79.10 

7 9 . 5 0 
79.0 9 

8 0.2 9 
(iO.(>(i 

6 . 0 tl 

6.10 
6,12 
(> ■ 16 
6.16 

1((0()0 

1 (t0 50 
16100 

1 6150 
1(42 00 

1 1 0.76 
111.16 

1 1 1 .53 

1 1 1 .93 
112.32 

5, (1 
■3.73 
5.75 
5.77 

5.7 9 

111000 

10050 

10100 

10150 

10200 

1(42.311 
162.7(1 
1(4 3*17 

1 ( 4 - 3.57 

1 A 3 • 9 6 

7.36 

7.36 

7.311 

7.61 

7.63 

2250 

2 300 
2350 
2600 

2 650 

1 7.80 
in. 19 

I a. 59 

1 a . 9 1) 

1 9. 3(1 

.92 

.96 

.96 

.90 

1 .00 

(.2 50 

6 300 

6 3 50 

6 6(10 

6 6 50 

(.9 • 6 6 
(. 9 . (1 3 

50.2 3 
50 .(i2 

51.02 

7. 4 5 5 

2.5 7 
2.59 
2.(>1 
2.(i3 

i 102 50 

10 300 

103 50 

1.06 00 

106 50 

81 .Ofi 

8 1 . <4 7 

0 1.87 

8 2.26 
(12.66 

(| . 1 (1 
6.20 
6.22 
((.26 
6.26 

162 50 

16 300 

1 6.3 50 
1(4(4 00 
16650 

112.72 

113*11 

113.51 

113.90 

116.30 

5,81 

5.8 3 
5.05 
5.0(1 
5.90 

102 50 
10300 

103 50 
10600 
106 50 

1(4/4.36 
16(4. 75 

165.15 

165.56 

1(45.96 

7.65 

7.67 

7.69 

7.51 

V.5'3 1 

2 500 

2 550 
2600 
26fi0 
2700 

19. 7li 
20.17 
20.57 
20.96 
21.36 

1 .02 

1 .06 

1 .06 

1 .0(1 
1.10 

(.500 
(.5 50 
(.600 
(.6 5 0 
6700 

51.62 
51 .8! 
52.2! 
52 . f.n 

5 2 . on 

2.65 

2.67 

2.69 

2.71 

2.73 

10 500 
10550 
10500 
10650 

1 DVDO 

8 '3.0(1 

8 '3 . 6 ■< 
iri.0 5 
(16.2 6 

0 6.66 

6.2 0 

6 . 3 0 

6. '3 2 
6.35 

6.37 

16 500 

16 550 
166 0(1 
16650 

16 700 

116.70 

1 1 5.09 
115.69 
115.8(1 

11 (>.20 

5,92 

5,9(4 

5 . 96 
5.9(1 
6.00 

10500 

10 5 50 
10600 

1 0650 
18700 

l(f6. 36 
1/.6. 7 3 
U 47 . 13 
167.52 
167.92 

m 

27 50 
2000 
2050 
2900 
.1950 

21.75 
22. 1 5 

2 2*56 
22.96 
23.33 

1.12 

1.16 

1.15 

1 . in 
1.20 

6750 
(38 00 
(>(i 5 0 
69 0 0 

69 r>n 

53. 39 
53.79 
56.1(1 

5 6.58 

5 6 . 9 7 

2 . 7 5 

2.7 7 

2 . 79 
2.11.2 

2.0 6 

107 50 
lonoo 

1005 0 
lO'KO 

1 09 50 

115.0 3 

0 5.(4 3 

8 5 . (1 2 

0 6.22 
56. 6 I 

6. 39 
6.61 

6 4 '< 3 

6 . (* 5 

6 < (*7 

16 7 50 

1 (4 080 
16050 
1(4900 
16950 

116.67 

117.07 

11 7,(4f> 

1 1 7.8 6 
118.25 

6.02 

6.0(4 

6.06 

6 . 0 a 

6.10 

10750 

IROOO 

10050 

10900 

10950 

160.31 

160.71 

169.10 

169.50 

169.09 

7.65 

7.67 

7.69 

7.T1 

7.73 ■; 

3000 
3050 
3100 
3150 
32 00 

23.73 

26.13 

26.52 

26.92 

20.31 

1.22 

1.26 

1.26 

1.29 

1.31 

70 00 

70 50 
7100 

71 50 

7 2 on 

5 5.37 
5 5.77 
50.10 
5 (..56 
5 (>.95 

2.86 

2. 88 
2.90 
2.92 

2.9 6 

nooc 

1 10 50 

11 100 
11150 

1 1200 

117.1)1 

8 7.61 

0 7.00 

0 0,20 

0 8.59 

6 . (. 9 
6,51 
6.53 

6 • 55 

6 . 57 

1 5000 

1 50 50 
15100 

1 5 1 50 
15200 

11(1.65 

119.05 

1 19.6(4 
119.(16 
120.23 

6.12 

6 . 1 (4 

6.U. 

6.18 

6.20 

19000 

19050 

19100 

19150 

19200 

150.29 
15Q.69 
151.00 
151 .(4 0 
151.87 

7.75 

7,77 

7.79 

7,ai 

7,03 

3250 
33 00 
33 50 
3600 
36 50 

20.71 
27>. 10 
26.50 
26.(19 

2 7.29 

1.33 

1.35 

1.37 

1 . 39 

1 1 61 

72 r.u 
7300 
7350 

7 600 

7 650 

5 7.35 
5 7,76 
50.16 
5 0.53 
50.93 

2.96 

2.90 

3.00 

3.02 

3. 0(, 

11250 

11300 

11350 

11600 

1 1 6 50 

(UI .99 

Q9.3fl 

U9.7fl 

90,17 
9Q.5 7 

6,59 
6.61 
6.63 
6.65 
6,6 7 

152 50 

15 300 

1 53 50 
15600 
15650 

120.63 

121*02 

121.62 

121.81 

122*21 

6.22 

6.26 

6.26 

6.28 

6.30 

19250 

1930# 

19350 

19600 

19(4 60 

152.27 

152.66 

153.06 

153.65 

153*85 

7.05 

7.87 

7.09 

7.92 

7.9(4 1 

3500 

35S0 

3600 

3650 

3700 

2 7.69 
2«.08 
2(1.68 
2U.07 
29.27 

1.63 
1,65 
' 1.67 
1.69 
1.51 

7500 

7550 

7500 

7650 

7700 

59.3 3 
59.72 
60.12 
60.51 
60.91 

3.06 

3,00 

3.10 

3.12 

3. 16 

1 1 500 

1 11550 

11600 
11650 
11700 

90.97 
91.36 
91.76 
92.15 
92.5 5 

(4.69 
6,71 
6.7 3 
6.75 

(..77 

15 500 
15550 

1 r.&oo 

15650 

15700 

122.61 

123.00 

123460 

123.79 

126.19 

6.32 

6.36 

6.3b 

6. '39 
6,61 

19500 

19550 

19600 

19650 

19700 

156.25 
156.66 
155.06 
155. 6'3 
155.83 

7.96 
7,98 , 

. Q.OO 
0,02 
8.0<6 

3750 
3000 
, 3050 
3900 
3950 

29.66 

30.06 

30.6 5 
30.05 
31.26 

. 

1.53 

1.55 

1.57 

1.59 

1.61 

! 775 0 

7000 
70 50 
79 0 0 
7950 

61.30 

61.70 

62.09 

62.69 

62.00 

.L 

3.16 

3.10 

3.2C 

3.22 

3.26 

11750 
11(300 
■ 11650 

U900 
11950 

92.96 

93.36 

93.73 

96*13 
96. 52 

6 . 79 

(..ai 

6.03 

; (4.06 

(4 , 0G 

15750 

15800 

15050 

15900 

15950 

. 

126.58 

126.98 

125.37 

125.77 

126.16 

6.(4 3 

6. (.5 
6.(*7 
6.69 
6.51 

19750 

19800 

19850 

19900 

19950 

156.22 
156.62 
157.01 
157.61 
167. QO 

0.06 

8.00 

8.10 

8.12 

8.16 
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)NTHS 


MOfITCACK 
Pni NOPAL 


MnNTin.y i/i2ih 
PAYMKNTTO flliSt 
PfllNaPAL ANNUAL 
4 INTKIIKST PnKMlIJH 


2 O 8 S 0 

lf . 6.92 

20 ' i 00 

165.32 

209‘30 

165. 71 



21000 

16 f .. 1 1 

21050 

U > 6.51 

2)100 

16(>.‘)0 

2 U 50 

lf > 7.30 

21200 

167.69 

21250 

160.09 

2 1500 

160 . 6(1 

21350 

160 . 11(1 

21500 

169.27 

21550 

169.67 

21500 

170.07 

21550 

170.66 

21600 

170.06 

21650 

171.25 

21700 

171.65 

21750 

172.06 

21000 

172.66 

2 1050 

1 72.03 

21')00 

173.23 

21950 

173.62 

22000 

176.02 

220 50 

176.62 

22100 

176.01 

22150 

175.21 

22200 

175.60 

222 50 

176.00 

22300 

176.39 

2 2350 

176.79 

22000 

177.10 


177 


90 

170 


37 

170 


7 / 

179 


U > 

179 


56 

179 


95 

180 


35 

18 Q 


76 

181 


16 

101 


53 

181 


9 3 

102 


3 3 

102 


72 

103 


12 


109 . 

i 0 6 

190 . 

.26 

190 . 

. fj 3 

191 . 

.03 

19 1 . 

.62 

19 1 . 

.62 


192 . 

.61 

193 . 

.00 

193 . 

.60 

19 3 . 

.00 

196 . 

'19 

196 . 

.59 

19 6 . 

.90 


196 

1 7 

10 

12 

196 

5 6 

10 

16 

196 

9 6 

10 

16 

197 

3 ti 

10 

18 



Ur)NTNUy l/IJiK 

PAY^FNTTO H*ST 

W0«TGA(;L PSINOPAl. ANNIAI. 

I'HINCIPAL 4 WTKNLST PSEHIUW 


226 . 

> 66 

225 . 

.06 

22 5 . 

.66 

225 . 

. 03 

226 . 

.23 

226 . 

■ 62 

227 . 

.02 

227 . 

.61 

22 7 . 

.81 

2211 . 

.20 

228 . 

.60 

22 0 . 

.99 

22 9 . 

. 39 

229 . 

. 79 

230 . 

. 1(1 

230 . 

.50 

2 30 . 

.97 

231 . 

■ 37 

231 . 

.76 

232 . 

■ 16 


MO It TO A Cl'. 
PRINCIPAL 


1 6 . 

.03 

16 . 

,65 

16 . 

,87 

16 . 

,119 

16 . 

.91 

16 . 

.93 


302 ♦95 

15 . 

. f >3 

303 

35 

15 . 

.65 

303 

76 

15 . 

.67 

306 

■16 

15 . 

,69 

306 

.66 

15 . 

.71 

306 

.93 

15 . 

.73 

305 

.33 

15 . 

.75 

305 

72 

15 . 

.77 

306 

12 

15 . 

.79 

306 

51 

15 . 

.81 

306 

91 

15 . 

.83 

307 

30 

1 5.85 

307 

70 

10 . 

.07 

300 

09 

15 , 

,89 

300 

69 

15 . 

,91 

308 

89 

15 . 

,93 

309 

28 

15 , 

.95 

309 

66 

1 5 . 

,97 

310 

07 

15 . 

,99 

310 

67 

16 . 

,01 

310 

86 

16 , 

,03 

311 

26 

16,05 

311 

65 

16 , 

.00 

312 

05 

16 , 

, 10 

312 

65 

16 < 

, 12 

312 

86 

16.16 

313 

26 

16 , 

> 16 

313 

63 

16 , 

.10 

316 

03 

16 , 

,20 

316 

62 

16 , 

,22 

316 

82 

16 . 

,26 

315 

21 

16 , 

,26 

315 

61 

16 . 

,28 

316 . 

00 

16 . 

.30 

316 . 

.60 

16 

.32 




























































17 YEARS - 204 


MONTllI.Y 1/IIik 

J'AYWWI T TO HHST 

MQHTGAf.K PnWGil’Ai. ANNIMl, 

M(Ni:lF>AI. i INTOHKSr I'iiKMIlIM 




OObD 

2 9.62 

l.f)9 

010 0 

2 9.09 

1,98 

01 so 

30.2 6 

1,70 

0200 

30.6 2 

1.72 

0 260 

30.90 

1.79 

0200 

31.35 

1.79 

0 26 0 

31.71 

1.7fi 

00 00 

32.00 

1.80 

005 0 

3 2.99 

1.02 

0 600 

32.01 

1 .09 

0660 

33.17 

1.09 

0 000 

3 3 . 6 3 

1.00 

0 6 6 0 

3 3.90 

1.90 

0700 

39.26 

1.92 

0760 

39.63 

1.99 

onoo 

39.99 

1.97 

0060 

36.36 

1.99 

0900 

36.72 

2.01 

096 0 

39.09 

2,03 

5000 

39.96 

2.06 

5060 

39.81 

2.07 

5100 

37.18 

2.09 

5160 

3 7.69 

2.11 

5200 

37.91 

2.13 

526 0 

30.27 

2 . 1 ii 

5300 

30.99 

2*17 

5 360 

39.00 

2,19 

5000 

39.37 

2.21 

50 60 

39.73 

2.23 

5500 

90.10 

2.26 

556 0 

90.96 

2.27 

5000 

90.0 2 

2.2" 

3 000 

91.19 

2.31 

5700 

91.65 

2,33 

5760 

91,92 

2 . 3 6 

5800 

92,28 

2.37 

51160 

92.95 

2,39 

6900 

93.01 

2.92 

6960 

9 3,30 

2.99 

6000 

93 • 79 

2*99 

6060 

99,10 

2*90 

6100 

9 . 7 

2.60 

6160 

9 9,03 

2*52 

6200 

96.20 

2.09 

6250 

96.66 

2.69 

6300 

95,93 

2. 60 

6350 

99 .29 

2.90 

6900 

9 9.99 

2,62 

6960 

97,0 2 

2.69 

6500 

97,39 

2.99 

6650 

97.75 

2.9(1 

6600 

90,11 

2.70 

6650 

90,90 

2.72 

6700 

90,09 

2*79 

6750 

99,21 

2.79 

6800 

99,57 

2*78 

6850 

99,99 

2*80 

6900 

50,30 

2.02 

6950 

50,97 

2.0 6 

7000 

51.03 

2*87 

7050 

61.39 

2. 89 

7100 

51.76 

2,91 

7150 

62.12 

2,93 

7200 

52.99 

2.9!i 

7250 

62*05 

2*97 

7300 

63*22 

2*99 

7350 

53*08 

3,01 

7900 

53,95 

3*03 

7950 

59,31 

3*05 

7500 

59*60 

3*07 

7550 

56,09 

3*09 

7600 

55,90 

3,11 

7650 

55,77 

3.13 

7700 

56.13 

3.16 

7750 

56,50 

3*17 

7000 

56,66 

3*19 

7050 

57.23 

3,21 

7900 

57,59 

3,23 

7950 

57*96 

3,25 

8000 

50,32 

3*28 



11800 
U»50 
11900 
11960 

tZOOO I 87*00 1 0*91 





















































20 YEiVRS 

- 24( 

IHHil 

MON Till. 7 

)7l2th 


AVUrOT TO 

KIBISr 


PHliSTir'A!. 

AMMUAI. 


INI K BEST 

OBmiUU 

50 

.33 

.02 

101) 

■ 66 

. 04 

150 

.97 

.06 

2 00 

1 .32 

.08 

2 50 

1 1 6'i 

.10 

3 00 

1 .Oli 

. 12 

350 

2.31 

. 14 

400 

2*64 

. 16 

4 50 

2 . 9 V 

. 18 

500 

3.30 

.21 

5 50 

3 . 6 3 

.23 

600 

3.96 

.25 

650 

4.29 

.27 

700 

4.62 

.29 

750 

4.9 5 

.31 

000 

6.2ft 

.33 

050 

6.61 

.36 

900 

5.9 4 

.37 

950 

6.2 7 

.39 

1000 

6.60 

.41 

1050 

6.9 3 

,43 

uoo 

7.2() 

.45 

1150 

7.59 

.47 

1200 

7.92 

.49 

1250 

ti.2'i 

>51 

1300 

tU5(i 


1350 

0.91 


1400 

9.24 

. 50 

1450 

9 . 6 7 

.6(1 

1500 

9.90 

.62 

1550 

10.23 

* i>u 

1600 

10.66 

.66 

1650 

10.89 

. 6)1 

170(1 

11.22 

. 70 

17 50 

1 1 .05 

. 72 

1800 

11.00 

. 74 

1050 

12.21 

. Ui 

1900 

12.54 

. 70 

I9 60 

12.87 

.80 

2060 

1 3.20 

. 82 

20 50 

13*53 

. 84 

2100 

13.86 

.86 

2150 

14.19 

.i)U 

2200 

14.52 

,90 

2250 

14.05 

.92 

2 300 

15.18 

.95 

2 350 

16.51 

.97 

2 400 

1 ii . ft 4 

,99 

2 450 

]6*17 

l.Ol 

2 500 

1 6.50 

1.03 

2550 

16.03 

1.05 

2600 

17.16 

l.OT 

2650 

17.49 

1.09 

2700 

17.(12 

1.11 

2/5(1 

l£i. 15 

1.13 

2000 

1(1.411 

: .15 

2)160 

10. 81 

1,1 7 

2900 

19.14 

1.19 

2960 

19.47 

1 .21 

3000 

19. 110 

1.23 

3050 

20.13 

1.25 

3100 

20.46 

1 .27 

3150 

20*79 

; 1.29 

3200 

21.12 

1 . 32 

3250 

2 1.4'j 

1 .34 

3300 

21.70 

1.36 

3350 

22. 11 

1.38 

3400 

2 2.44 

1.40 

3450 

2 2.77 

: 1,42 

3500 

23. 10 

1.44 

3500 

23.43 

1.46 

3600 

23.76 

1.48 

3650 

24.09 

1.50 

3700 

24.42 

X,52 

3750 

24.75 

1.54 

3800 

25.00 

1.66 

3850 

25.41 

1,56 

■ -3900 

•25.74 

1.60 

3950 

26.07 

1.62 





240 MONTHS 


5 PEHOENT 


M0RT(.A<.V 

l'rilSC,IPAL 


MOSTIII.V 
PAVyKNT TO 
PRiStlUMI. 
^ I'iTTUKSr 


'♦0 50 
4 1 00 
4 150 
4 2 00 

425 0 

4 300 
4'3i>0 
440 0 

44 5 0 

'♦DOU 

45 50 
4600 
40 50 
4700 

AVOO 
40 00 
40 50 
49 00 

49 50 

5000 

5050 

5100 

5 1 50 
52 00 

5250 
5 300 
5350 
5400 
5 4 50 

5500 

5 550 
5000 

50 50 
5VOO 

375 0 
51)00 
5fi50 
590 0 
5950 

60 00 
f,C50 
6100 
f>l50 
C)2 00 

02 50 

6 300 
6350 
6400 
6 4 50 

6500 

6550 

6600 

6650 

6 7 00 

6750 
6liC0 
60 5 0 
6900 

69 5 0 

7000 

70 50 
7100 
7150 
7200 

7250 

7300 

7 3 50 
74 00 
7450 

7 500 
7350 
7600 
7660 
7700 

77 50 

Taoo 

T 860 

7900 

7950 


2(>. 45 
26.73 
27.06 
27 .39 
2 7.72 

2!). 05 
20. 3il 
2R. 71 
29.04 

2 9.37 

29. 70 

30.03 

30.3 6 
30.69 

3 1 . 02 

31.35 
3 1.6H 
3 2.01 
3 2.34 
32.67 

33.00 
33.33 
33.66 
33.99 
34. 32 

34 ■» 65 
34.90 
35.31 
35.64 

35.9 7 

36.35 
30.63 
30.96 
37.29 
37.62 

37.9 5 
30.2 0 
30*61 

3 0.94 
39.27 

39.61) 

39.93 

40.26 

4 0.59 
4 0.92 

4 1.25 

41.5(1 

41.91 

42.24 
42.5 7 

42.90 

43.23 

43.56 

43.09 

44.22 

44.55 
44.00 
4 5.21 
4 5 . 54 
4 5.07 

46.25 
46.53 
'(6.06 
47.19 
4 7.52 

4 7.05 
4fl.l(i 

4 8.51 
48.84 
49.17 

49.50 

49.03 

50.16 

50.49 

50.82 

51.15 

51.48 

51.81 

52.14 

52.47 


ly'lSlh 

I'lnsr 

VIM [Cl M 

1' 

yonfOADE 

PHINClPAl. 

MO^TIil.Y 

AVaKNT 10 

VniHUVM. 

V IXTKKKST 

1/ IStK 

(•TBBT 

AHNIIAl. 

rnoMiuM 

|p 

W> BTC ACC 

PniNC.IPAI. i 

JO 7 THI.V 

A7MEBT TO 

■rilNCIPAI, 

I’crcnKST 

l/IJlh 

mist 

ANNl/AI. 

’BEVtlllM 

1 1 64 

000 0 

r 

5 2.00 

3.29 

1 2000 

79.20 ' 


1 . 66 

30 50 

5 3.1 ;s 

3.31 

1 2 0 5 0 

umlHl 


1 . ii'J 

31U0 

5 3. '.6 

3 . 3 3 

1 2100 

79.06 ' 

• 9/ 

\ ► 71 

8 1 5 a 

5 ) .79 

3 , 35 

12150 

HO. 19 ' 

.99 

1.73 

02 0(1 

5 4.12 

3 . 37 

1 22 00 

00.52 

.01 

1 .75 

52 50 

5 ^4 • A 

3 . 39 

1 22 50 

80.8 5 

!.03 

1 . 77 

0300 

54.7ft 

3.41 

123 00 

8 1.18 

).06 

1 . 79 

5 3 50 

55. 1 1 

3.43 

123 50 

81.51 

) .08 

1.81 

il'iOCi 

5 5 . 4 4 

3 . 5 

12400 

ill ,84 

>.10 

1 . 83 

(14 50 

55. 7 7 

3.47 

124 50 

82.17 

1 2 

1 *. OS 

8 500 

56. 10 

3.49 

12500 

82 • 50 

5.14 

1 .87 

8 5 50 

li6 . 4 3 

3.51 

U'5 50 

82. U3 

b 4 1 6 

1 #09 

8600 

56. 76 

3.53 

12600 

8 3.16 


1.91 

86 50 

57.09 

3.5(. 

126 50 

0 3.49 

.1.20 

1.93 

UVOd 

5 7.42 

3.5ft 

12700 

83.82 

5.22 

1*95 

8 7 50 

5 7.75 

3.6 0 

12 750 

8 4.1 5 

5.24 

1.97 

88 09 

58.08 

3.62 

126 00 

8 4 . 4 8 

5.26 

1*99 

8050 

5 8.41 

3. (.4 

1 2 0 50 

84.81 

*J ♦ y 

?»0 1 

8 9 00 

0 iU V 4 

3.66 

12900 

8 5.14 

5.30 

7.03 

095 0 

59*07 

3. (.8 

129 50 

8 5.47 

5.32 

2.06 

yooo 

5 9.40 

3 . 70 

1 30 00 

85.80 

5 . 34 

2.08 

90 50 

59.7 3 

3 . 72 

1 30 50 

86.13 

5 • 36 

2.10 

9100 

60.06 

3.74 

1 31 '00 

6 » 

5.38 

2.12 

915 0 

00.3 9 

3 . 76 

1 31 50 

86.79 

5.40 

2.14 

92 0 0 

60*7 2 

3 . 7(1 

13200 

(17.12 

5,43 

2.16 

9 2 50 

61 .06 

3 . !i!) 

1 3 2 50 

8 7.45 

5,45 

2.10 

9 3 00 

6 1 • 3 8 

3 . 02 

1 3 3 00 

87.78 

b * 6 7 

2.20 

9 3 50 

6 1.71 

3.04 

13350 

00.1 1 

5.49 

2.22 

94 00 

62*04 

3.06 

13400 

8 8 . 4 

S • Si 

2.24 

94 50 

6 2.37 

3.00 

13450 

Q 8.77 

‘j . S 3 

2.26 

9500 

62.70 

3.90 

13 500 

8 9.10 

S • S S 

2.20 

95530 

6 3.03 

3.93 

13 550 

It 9 . 4 3 

S 4 S ? 

2.30 

9600 

63.36 

3.95 

13 600 

89.76 

5 • 99 

2.32 

96 50 

63.69 

3.97 

1 3650 

9 0.09 

S • 61 

2.34 

97 DO 

(i4.0 2 

3 . 9 9 

13 700 

9 0.42 

S • 63 

2.36 

9 7 50 

64 .,3 5 

4.01 

1 3 7 50 

9 0.7 5 

5*6 S 

2 , 38 

91100 

64.68 

4.0 3 

13 000 

91. OH 

5*67 

7.40 

98 50 

65.01 

4,afs 

130 50 

9 1.41 

5.69 

2.42 

9900 

65.34 

4.07 

139 00 

91.74 

5.71 

2.45 

9950 

f) 5 . 6 7 

4.09 

1 3950 

9 2.07 

5.73 

2.47 

loocn 

66.00 

4,11 

14 0 00 

9 2*40 

5.75 

2.49 

10050 

66.3 3 

4.13 

140 50 

92.73 

5.77 

2.51 

101 00 

f» 6 f> (* 

'..15 

14100 

93.06 

5.00 

2.53 

10150 

66.99 

. 17 

14150 

9 3.39 

5.02 

2.55 

10200 

f. 7.32 

'..19 

14200 

93.72 

5.04 

2.57 

102 50 

6 7.60 


14250 

94.0 5 

5.86 

2.59 

103 00 

67.90 

4.23 

14 300 

94.3 0 

5 . (1 8 

2 . (>1 

103 51) 

60.31 

I it *?.b 

14 350 

94.71 

5.90 

2.63 

104(10 

68. 6 '1 

4 , 27 

144 00 

95.04 

5.92 

2.65 

10'. 50 

611.9 7 

4.29 

14450 

95.37 

5.94 

?»67 

10 500 

69. 30 

4 . 32 

14 500 

95.70 

5.96 

2.69 

10500 

69*63 

4.34 

14 550 

96.03 

5.98 

?♦ 71 

10600 

69.96 

■it ¥ 

14 600 

9 6*36 

6.00 

2. 7 3 


70.29 

4.38 

14650 

96.6 9 

6.02 

2.75 

10700 

70.6 2 

4.40 

14 700 

97.02 

6.04 

? * 77 

10 750 

70.95 

'.,42 

14750 

97.35 

6.06 

? * 79 

1080!) 

71.20 

4 • 4 4 

l'.b00 

9 7.60 

6.08 


108 50 

71.61 

4.4 6 

140 50 

90.01 

6.10 


10900 

71.94 

4 . 4 8 

14900 

9 8.34 

6.12 

2.06 

10950 

72.27 

4.50 

; 149 5(1 

98.67 

6.14 

2.0ft 

11000 

72.60 

'..0 2 

1 5 000 

99.00 

6. 17 

2.90 

11050 

72.9 3 

',.54 

1 50 50 

99.33 

6.19 

2.9 2 

nioo 

73.26 

4.56 

15100 

9 9.66 

6.21 

2.94 

11150 

7 3.59 

4.50 

15150 

99.99 

6.23 

2.96 

11200 

73.92 

^4 « 6 0 

15200 

100.32 

6.25 

2.98 

J1250 

74*2 5 

• 62 

152 50 

100.65 

6.27 

3.00 

' 1 1300 

7 4 • 5 ft 

4 . f>4 

15300 

100.9(1 

6.29 

3. 02 

11350 

74*91 

4.06 

15350 

101.31 

6.31 

3.04 

11400 

7 5.24 

4.69 

15400 

101.64 

6,33 

3.06 

11450 

75.57 

4.71 

1 54 50 

101.97 

6.35 

3.QQ 

11500 

75.90 

4.73 

15500 

102.30 

6.37 

3. 10 

'11550 

76.23 

4.75 

1 5550 

102.63 

6. 39 

3 . 12 

11600 

76.56 

4.77 

1 5600 

102.96 

6.41 

3.14 

11650 

76.8 9 

4,79 

15650 

103.29 

6.43 

3 . 16 

11700 

77.22 

ft.fll 

15700 

103.62 

6.45 

3. 19 

15 750 

77.55 

4.03 

15750 

103.95 

6.47 

3.21 

neoo 

77.80 

4.05 

1 5000 

104.28 

6.49 

3,23 

11050 

78.21 

4.07 

15850 

104.61 

6.51 

3.25 

11900 

■wiinfifl 

4.09 

1 5900 

104.94 

6.53 

3.27 . 

11950 

78.87 

4.;91 

15960 

105.27 

6.56 


MOBTOACK 

l>nlNi;t!>Al. 


HON 1111.7 
(•AYMITIT to; 
OnUIOPAI 
a un KUKST 


1 6000 
16050 
16100 
16150 
H.200 

1 62 50 
1 6300 
1 6 350 
1 6400 
16450 

1 6500 
16550 
16600 
1665(1 
16700 

16750 
160 00 
16050 
16900 
16950 

17000 
17050 
17100 
1 7150 
17200 

1 72 50 
1 7300 
1 7350 
17400 
17450 

17500 
1 7550 
17600 
1 7650 
1 7700 

17750 
17(100 
17850 
17900 
179 50 

10000 

10050 

10100 

10150 

10200 

102.50 
10 300 
18 350 
104 00 
1 0460 

18500 
1 0550 
10600 
10650 
10700 

10 750 
I 8000 
10H50 
18900 
10950 

19000 

19050 

19100 

19150 

19200 

192 50 
19300 
19350 
19400 
194 50 

19500 

19050 

19600 

19650 

19700 

19750 

19000 

19850 

19900 

19950 


105.60 

100.93 

106.26 

106.59 

106.92 

107.25 

107.58 

107.91 

100.24 

100.57 

100.90 

109.23 

109.56 

109.09 

110.22 

110.55 
1 10.00 
111.21 
111.54 
111.87 

1 12.20 
112.53 
112.06 
113.19 
113.52 

113.85 

114.10 

114.51 

114.84 

115.17 

115.50 
1 ) 5.03 
116.16 
116.49 
116.02 


1/I2lb 

flBST 

ANNUAl. 

rntiuiuu 


117.15 

117.40 

117.01 

110.14 

110.47 

110.00 
119.13 
1 19.46 
119.79 
120.12 

120. 4‘i 
120.70 
121.11 
121.44 
121.77 

122- 10 
122.43 
122.76 
123.09 
123.42 

123.75 
124.08 
124.41 
124. 74 
125.07 

125.40 

125.73 

126.06 

126.39 

126.72 

127.05 

127.38 

127.71 

120.04 

12(1.37 

128.70 

129.03 

129.36 

129.69 

130.02 

130.35 

130.60 

131.01 

131.34 

131.67 


6.58 
6.60 
6.62 
6 • 64 
4 . 66 

6.68 

6.70 

6.72 

6.74 

6.76 

6.78 

6.80 

6.B2 

6.84 

6.(16 

6.B8 

6.90 

6.93 

6.95 

6.97 

6.99 

7.01 

7.03 

7.05 

7.07 

7.09 

7.11 

7.13 

7.15 

7.17 

7.19 

7.21 

7.23 

7.25 

7,27 

7.30 

7.32 

7.34 

7.36 

7.38 

7.40 
7.42 
7.44 
7.46 

7.40 

7.50 
7,52 
7 , 54 
7.56 
7.50 

7,60 

7,62 

7,64 

7.67 

7.69 

7.71 

7.73 

7.75 

7.7 7 
7.79 

7.01 

7.03 

7.05 

7.07 
7.89 

7.91 

7.93 
7.95 
7,97 
7.99 

8.01 

8.04 

8.06 
0.08 
8.10 

0.12 
8.14 
8.16 
6. la 
8.20 
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20 YEARS ~ 240 MONTHS 


5 PERCENT 


MOIlTOACt; 

pniNai'Ai, 


MOSTIII.Y 1/I2ih 
PAVMKNT TO FiHHT 
l•HINC:IP.^l, ANKIUl. 
iINTKnEST i’llEMIDM 


WOYTIII.y l/lJih 

I’AVUFHTTO FMST 

MtlFtTCAliK I'niNni'AI. ASSUAI 

1>IU!IC1I’A1. 4 1MT:HKSr PBB11UI 


wONwi.y 

U l2iA 

PAVMK-yTTO 

TIHST 

pniNaPAi. 

ANNUAL 

i CITKREST 

PHEUIUII 























































3 YEARS - 36 MONTHS 


514 PERCENT 

















































3 YEARS - 36 MONTHS 


514 PERCENT 



HOsnii.Y i/nth 
PAYMENT TO ►IHST 
PIUKOli’At. ANNUAI 


PBIJiaPAI. « INT 


5 0 oo.i 
20100 606 

20150 606 

.>0200 607 

.'025 0 60 v 


nEsr pitVAuiiM 



HORTCAOt: 

PRlNaPAt. 


36050 1036 
36100 1086 
36150 1067 
36200 1089 
36250 lOVO 

36300 1092 
36350 1093 
36400 1095 
36450 1096 
36500 1090 

36550 1099 
36600 1101 
36650 UC.! 
36700 UC4 
36750 1103 

36H0C 1107 
36H50 UCB 
3 6 900 mo 
36950 1111 
37000 1113 

37050 1114 
37100 1116 
37150 1117 
37200 1119 
37250 1120 

37300 1122 
3T350 1123 
37400 1125 
37450 1126 
37500 1120 



38550 1159 
38600 1161 
33650 1162 
.38700 1164 
38750 1165 

38800 1167 
38850 1169 
38900 U70 
38950 1172 
39000 1 173 






























































































7 YEARS - 84 MONTHS 


5>4 PERCENT 


PAYMKNT 10 UnS'l' 

MOinnwK I'ni.NCUMi. anniiai. 
nuHc.iiMt. A i!/T>:iu;.S'r psiymiijm 



MONTIII.r 
(’AVStKNT TO 
MonrcAO): pnmcK'Ai, 


UOaO 171.83 
12100 172. 5f> 

12)50 1 7 5 . 2 f) 

12200 175. 07 

12250 170.60 


1/ 12 ik 

Tin ST 

ANNIIAl. 

PilKMlIlM 

MORTllACK 

PRINCIPAL 

MONUn.V 

PAY mint To 

PniNOPAl, 

S INTKHKSr 

1/I3(li 

KIRST 

■AHHOAl. 

PRKUlllU 

0.7'. 

16050 

226.87 

6.32 

'(.76 

16100 

229.59 

6, 3'i 

'(, 7« 

16150 

230.30 

6 $ 36 

4 >tlU 

1 6200 

231 .01 

6.30 

A.U2 

1 6250 

231.73 

6,',0 

'i .80 

16 300 

2 32.'i'i 

6,42 

'(.86 

16350 

233.15 

7> , ','( 

'(.au 

16000 

33 # liG 

6 f ' 

t , , 90 

16050 

234.60 

6,40 

'1.92 

1 6500 

235.29 

6.50 

'(.90 

16550 

236.00 

6.52 

'(.96 

16600 

236.72 

6.54 

'(.9f) 

16650 

237.43 

6.56 

5.00 

16700 

230.14 

6.57 

5.02 

16760 

236.66 

6.59 

5.00 

16000 

239.57 

6.61 

5.06 

16050 

240.28 

6.63 

S.0£1 

16900 

240.99 

& ■ 66 

5.10 

16950 

241.71 

6.67 

5.12 

17000 

242.42 

6.69 

5.10 

17050 

243.13 

6,71 

5.16 

17100 

243.65 

6.73 

5.11) 

17150 

244.56 

6.75 

5.20 

17200 

245.27 

6.77 

5.22 

17250 

245.99 

6.79 

5.20 

17300 

2'i6.70 

6.01 

5 . 26 

17350 

247.41 

6.03 

5.20 

17600 

240.12 

6.05 

5.30 

17'(50 

240.04 

6.07 

5.3 1 

1 7500 

249,55 

6.09 

5.33 

r/550 

250.26 

6.91 

5.35 

1 7600 

250,96 

6.93 

5.37 

17650 

251.69 

6,95 

5.3V 

17700 

252.40 

6.97 

5.0 1 

17750 

253.12 

6.99 

5 . '( 3 

17600 

203.03 

7,01 

5. '(5 

17650 

294,54 

7.03 

5. '(7 

17900 

255.25 

7.05 

5. '.9 

17950 

256.97 

7.07 

5.51 

16000 

256.60 

7.09 

5.53 

16050 

257,39 

7.11 

5.55 

16100 

290,11 

7.U 

5.57 

18150 

250.02 

7.15 

5.59 

10200 

259,53 

7,17 

6 1 6 1 

16250 

260.25 

7.19 

5.6 3 

16300 

260 . 96 

7.20 

5.6 5 

16350 

261.67 

7,22 

'i * 6 V 

18'(00 

262.30 

7 .24 

5.69 

16650 

263.10 

7,26 

5.71 

16500 

263.81 

7.28 

5.73 

10550 

264,52 

7,30 

5.75 

10600 

265,24 

7.32 

0.7 7 

10650 

265.99 

7.34 

5. 79 

10700 

266 1 66 

7.36 

5.61 

10750 

267.30 

7. 313 

5.63 

10000 

260.09 

7,40 

5.65 

10850 

266.00 

7,42 

5.87 

10900 

269,51 

?,/i4 

5.69 

18950 

270,23 

7,46 

5.91 

19000 

270.94 

7,40 

5.93 

19050 

271.65 

7,50 

5.90 

19100 

272.37 

7,52 

5.96 

19150 

273.08 

7.54 

5.96 

19200 

273,79 

7,56 

6.00 

19250 

274,51 

7,5fJ 

6.02 

19300 

275,22 

7,60 

6.00 

19350 

275,93 

7,62 

6.06 

19600 

276 ,64 

7,64 

6i06 

19450 

277.36 

7 ,66 

6.10 

19500 

278,07 

7,68 

6.12 

19550 

278.78 

7,70 

6.10 

19600 

279,50 

7,72 

6.16 

19650 

200.21 

7,74 

6.16 

19700 

280,92 

7,76 

6.20 

19750 

201,64 

7,70 

6.22 

19000 

202,35 

7.80 

6.20 

19850 

203,06 

7.81 

6.26 

19900 

283.77 

T.B3 

6.28 

19950 

204,49 

7.65 

6.30 

20000 

285.20 

7.67 





















































iS 84 MONTHS 


514 PICRCENT 


PBINnPAl. 

MO suit. Y 

I’AVMKNT TO 

t inti: nisi’ 

1/I2ih 

Fiiisr 

ANNIIAI. 

I'ni'-HIUM 

■ 

. 

MOnTfiACK 

omNnoAi. 

MDNTIll.Y 

rAYMKNTIO 

I'llINCIPAI. 

f. INTKIIKST 

l/nih 

imsT 

ANNIJAI. 

riKiMiiivi 

MOHTCACi; 

1‘niNrinAi, 

SIONTIIS.Y 

PAVMKNT TO 

l•n^Nal'AI. 

A INTKHrST 

l/ilih 

FIRST 

ANNUAL 

pnrAiiUM 

MQHTCAGK 

PHINCiPAI. 

MOKTIII.Y 

PAYMFST TO 

phincip ai. I 
A IKTERFST 

V iJiJi 

FIRST 

ANNUAL 

PRYAmiM 

HflH'lfiACF 

PRiNaPAt. 

MONllilJ.Y 

PAYMENT TO 

PKl'ia PAL 

A L'lTKIlFST 

I/I2ib 

KIR ST 

ASNBMI. 

priKAtciru 

;uio5o 

205.91 

7.09 


26050 

36,7 ,95 

9.47 

20050 

399.99 

11 .04 

32050 

657.01 

12.62 

3605 0 

516.07 

14.19 

iioioo 

206.63 

7.91 


26 100 

363.67 

9,49 

28100 

400,71 

11 .06 

32100 

657, 75 

12 1 64 

;^6ioo 

516479 

14.21 

20150 

207.36 

7.93 


26 150 

366 , 3S 

9,51 

2H150 

401 . 62 

11 .08 

1 32150 

6 50 . 46 

12.66 

3615 0 

51-3.50 

14.23 

20200 

268.05 

7.95 


26200 

365,09 

9.53 

2R200 

602 , 13 

11 .10 

1 32200 

659. 17 

12.66 

36200 

516,21 

14.25 

20250 

280.77 

7.97 


76 250 

365,01 

9.55 

28250 

60 2 . 05 

11.12 

' 32250 

659. 89 

12.70 

36250 

516.9:j 

16.2 7 

20S00 

289.66 

7.99 


26300 

36 6 . 5Z 

9.57 

28300 

603.56 

11 .14 

32300 

660.60 ; 

12.72 

36300 

517. 66 

16.29 

20'J50 

290.19 

0.01 


26350 

367,23 

9.59 

26350 

40'i .27 

11.16 

•32350 

661.31 ' 

12.74 

36350 

518,55 

14 . 31 

20'.00 

290.90 

0.03 


26600 

367,94 

9,61 

28400 

604 , 9a 

1U18 

32400 

662,02 : 

12,76 

3660 0 

519.06 

16.33 

20'>b0 

291.62 

0.05 


26 650 

348,66 

9.63 

2 8450 

405,70 

11.20 

32450 

6 62 ,74 

12.70 

36650 

519,70 

16.35 

r'0500 

292.33 

tU07 


26 500 

369 . 37 

9,65 

2B500 

406 ,61 

11 .22 

12500 

663 . 65 

12.60 

36500 

5.20 .49 

16,37 

20550 

293,06 

0.09 


26550 

350.00 

9.67 

28560 

607 , 12 

11 .24 

32550 

A 6^+ • 1 6 

12.0 1 

36550 

521.20 

16.39 

20600 

293.76 

o.n 


26600 

35u,00 

9.69 

.':fl60O 

607 , 86 

11.26 

32600 

• 88 

12.03 

36600 

521.92 

14, 6 S 

20650 

296.67 

0.13 


26 650 

351.51 

9,70 

28650 

608 ,55 

11.28 

12650 

6 65 . 59 

12.05 

j 36650 

522.63 

16.63 

20700 

295.10 

0,15 


26 700 

352.22 

9.72 

28700 

609.26 

11.30 

32700 

666 , 30 

12.07 

36700 

523.34 

16 . 65 

20750 

295,90 

0.17 


26750 

352 . 96 

9,74 

28750 

609 , 98 

11.32 

32750 

667.02 

12.09 

'6750 

524 .06 

14.67 

20(100 

296,61 

0.19 


26 000 

353.65 

9.76 

28600 

610.69 

11 , 34 

32B00 

467,73 

12.91 

;j6&00 

526,77 

14.69 

20S50 

297.32 

0.21 


2 6 050 

356.36 

9.78 

20850 

611.60 

11.36 

32850 

^ 60 4 A ^5 

12.93 

36650 

525,60 

14.51 

20900 

290.03 

0.23 


2 6 900 

355,07 

9.00 

28900 

612.11 

11 .38 

32900 

469 ,15 

12.95 

36900 

526.19 

16,5 3 

209 5 0 

290 , 75 

8.25 


26 950 

305.79 

9. 82 

28950 

612 .63 

11.40 

32950 

469,07 

12,97 

3695 0 

526.91 

16.55 

21000 

299,65 

6.27 


25000 

356.50 

9.66 

29000 

613,56 

11.42 

33000 

670,58 

12.99 

•37000 

527.62 

16,57 

21050 

300,17 

0.29 


25050 

357,21 

9,06 

29050 

616.25 

11 .44 

33050 

671,29 

13,01 

37050 

52b, -33 

14,59 

21100 

300,89 

0.31 


25100 

357.93 

9.00 

29100 

416, 97 

1 1 4. ^6 

33100 

672.01 

13,03 

37100 

529,05 

16.61 

211S0 

301.60 

0.33 


25150 

350.66 

9.90 

29150 

615.68 

11.48 

33150 

672.72 

13,05 

37 150 

529,76 

14.63 

21200 

302.31 

0.35 


25200 

359.35 

9,92 

29200 

416, 39 

U .50 

33200 

673.63 

13.07 

37200 

530 , 67 

16.65 

21250 

303,03 

0.37 


25250 

360.07 

9,96 

29250 

617,11 

11 .52 

33250 

676,15 

13.09 

37250 

531 . 19 

16.67 

21300 

303,76 

0.39 


25300 

360,70 

9.96 

29300 

617.82 

'11.56 

33300 

676.06 

13. U 

37300 

531 .90 

16.69 

21350 

306,65 

0.61 


,'•5 350 

301.69 

9,90 

29350 

618,53 

11 .56 

33350 

675.57 

13.13 

37350 

532,61 

14.70 

21600 

305,16 

0,63 


25600 

362 . 20 

10.00 

29400 

419.26 

11.57 

33400 

676.20 

13.15 

37400 

533.32 

16.72 

2165 0 

305.00 

0,66 


25650 

362,92 

10.02 

2945 0 

619,95 

11.59 

33450 

677,00 

13.17 

37650 

536,04 

14,76 

21500 

306.59 

0,66 


25500 

363,63 

10.06 

29500 

620 1 67 

11.61 

713500 

677.71 

13.19 

37500 

536 .75 

14.76 

21550 

307.30 

0,60 


25550 

366 , 36 

10,06 

29650 

621 . 38 

11.63 

33550 

678,62 

13.21 

37550 

535.66 

14.76 

21500 

308.02 

0,50 


25600 

365,06 

10.00 

29600 

622,10 

11.65 

33600 

679. 16 

13.23 

37600 

536.18 

14.80 

21650 

300,73 

0.52 


25650 

366,77 

10.10 

2965 0 

622,81 

11 .67 

33650 

679,85 

13.25 

37650 

536,89 

14.82 

21700 

309.66 

0.56 


25700 

366.60 

10.12 

29700 

623,52 

11.69 

33700 

680 , 56 

13,27 

37700 

53'?. 60 

14.84 

21760 

310i 16 

0.56 


25750 

367,20 

10.16 

29750 

424 . 26 

11.71 

33750 

401 « 28 

13.29 

37750 

538,32 

14.66 

21600 

310,07 

0.50 


25800 

367,91 

10.16 

29800 

6 26 , 95 

11.73 

33600 

481.99 

13,31 

37000 

539,03 

14 . 88 

21050 

311.50 

0.60 


25850 

368.62 

10,18 

29850 

625,66 

11.75 

33850 

482 . 70 

13.33 

37B50 

539,76 

14.90 

21900 

312.29 

0.62 


25900 

369,33 

10,20 

29900 

626.37 

11.77 

33900 

483.41 

13.35 

37900 

540,65 

14.92 

2 1950 

313i01 

0.66 


25950 

370,05 

10.22 

29950 

627,09 

11,79 

33950 

486, 13 

13.37 

37950 

54 1 .17 

14.94 

22000 

313,72 

0.66 


26000 

370.76 

10.29 

30000 

627,80 

11.81 

36000 

406 . 66 

13.39 

38000 

54 1 .88 

1 y C> 

22060 

316.63 

0.60 


26050 

371.67 

10.26 

3005 0 

620,51 

11.83 

36050 

46 5.55 

13.61 

38050 

542.59 

14 .SJO 

;:2100 

315,15 

0,70 


26100 

372,19 

10.20 

30100 

629,23 

11.85 

36100 

466,27 

13.43 

38100 

543,31 

15.00 

22150 

315.06 

0.72 


26150 

372,90 

10.30 

30150 

629,96 

11.67 

34150 

486 , 98 

13.44 

36150 

564 .02 

1 b kUZ 

22200 

316,37 

0.76 


26200 

373,61 

10.31 

30200 

630. 65 

11.89 

36200 

407.69 

13.66 

38200 

564.73 

15,04 

22250 

317,29 

0,76 


26250 

376,33 

10,33 

^025 0 

631 ,37 

11.91 

36250 

408 .41 

13.68 

36250 


1 b *06 

22300 

318,00 

8.70 


26300 

375,06 

10.35 

30300 

432.00 

n ,93 

36300 

489.12 

13.50 

38300 

566.16 

15.00 

22350 

316,71 

0.00 


26350 

375,75 

10,37 

30350 

432.79 

11.95 

36350 

489 .83 

13.52 

'8350 

546,87 

15.10 

22600 

319,62 

0.82 


26600 

376.66 

10.39 

30400 

433,50 

11.97 

36400 

490 , 56 

13.54 

38 400 

54 / , 58 

15.12 

2 2650 

320,16 

0,86 


26650 

377,10 

10.61 

3045 0 

434.22 

11.99 

34450 

49 1 , 26 

13.56 

38450 

540,30 

15.14 

22500 

320,65 

0,86 


26500 

377,89 

10.63 

30500 

436,93 

12,01 

36500 

491,97 

13.50 

38500 

549,01 

15.16 

22550 

321,56 

8,08 


26550 

378,60 

10.65 

30550 

635,66 

12.03 

36550 

492.68 

13.60 

36550 

549,72 

15.10 

22600 

322.26 

6.90 


26600 

379,32 

10.67 

30600 

436 , 36 

12.05 

36600 

493.40 

13.62 

38600 

550,46 

15.20 

22650 

322.99 

0.92 


26650 

300,03 

10.69 

30650 

437,07 

12,07 

36650 

496.13 

13.54 

38650 

551,15 

15,22 

22V00 

323.70 

0,96 


26700 

380.76 

10.51 

30700 

437.78 

12.09 

36700 

494.82 

13.66 

30700 

551 ,86 

15.24 

22750 

326,62 

6,96 


26750 

381.66 

10.53 

30750 

438 . 50 

12.11 

36750 

495,56 

13.68 

38750 

552,50 

15,26 

22600 

325.13 

6.90 


26800 

382.17 

10.55 

30800 

639.21 

12.13 

36800 

496.25 

13,70 

38600 

553,29 

1 5,28 

22650 

325,06 

9,00 


26Q50 

382.00 

10.57 

30850 

439.92 

12.15 

36050 

496.96 

13,72 

38850 

554 ,00 

15,30 

22900 

326,55 

9,02 


26900 

383.59 

10.59 

30900 

440.63 

12.17 

36900 

497.67 

13.76 

30900 

554.71 

■1 & ) 

22950 

327.27 

9,06 


26950 

366,31 

10.61 

30950 

441.35 

12,19 

34950 

490.39 

13.76 

.1 -d y 5 u 

5 5 3 

15,33 

23000 

327,90 

9.06 


27000 

385.02 

10.63 

31000 

662.06 

12.20 

35000 

499,10 

13.78 

39000 

556,14 

15,35 

23050 

320.69 

9.07 


27050 

385,73 

10,65 

31050 

662.77 

12.22 

35050 

699,81 

13.80 

39050 

556,85 

15,37 

23100 

329,61 

9,09 


27100 

386.65 

10.67 

31100 

643.69 

12.24 

35100 

500.53 

13.82 

39100 

55T .67 

1 5 • 'J' 

23150 

330,12 

9,11 


27150 

387,16 

10.69 

31150 

446 • 20 

12.26 

35150 

501.24 

13.66 

39130 

550.20 

15,41 

23200 

330,03 . 

9,13 


27200 

387,87 

10.71 

31200 

444,91 

12,28 

35200 

501.95 

13.86 

39200 

550.99 

I 3 

23250 

331.56 

9,15 


27250 

308,59 

10,73 

31250 

445.63 

12.30 

35250 

502.67 

13.80 

39250 

559.71 

15,45 

23300 

332,26 

9,17 


27300 

389.30 

10.75 

31300 

446.36 

12.32 

35300 

503.38 

13.90 

39300 

560.62 

15.47 

23350 

332,97 

9,19 


27350 

390,01 

10.77 

31350 

447.05 

12,36 

35350 

304.09 

13.92 

39350 

^•6 1 • 1 i 

15,49 

23600 

333.60 

9,21 


27600 

390,72 

10.79 

31400 

447 . 76 

12.36 

35400 

504.80 

13,94 

39400 

561 .06 

15,61 

23650 

336.60 

9,23 


27650 

391.66 

10.81 

31450 

648.60 

12.38 

36450 

605.52 

13.96 

39450 

• b 

16,63 

23500 

335,11 

9,25 


77500 

392.16 

10.03 

31500 

449,19 

12.40 

35500 

506.23 

13.98 

39500 

563.27 

15,65 

23550 

335.82 

9,27 


27550 

392,86 

10.85 

31550 

649,90 

12.42 

35550 

506.94 

14.00 

39550 

563.90 

15,57 

23600 

336,56 

9,29 


27600 

393,58 

10.87 

31600 

450,62 

12.44 

35600 

507.66 

14,02 

39600 

566 . 10 

15,59 

23650 

337.25 

9.31 


27650 

396,29 

10,09 

31650 

651 .33 

12.46 

35660 

508.37 

14.04 

39650 

56 5.41 

16*61 

23700 

337,96 

9.33 


27700 

395,00 

10,91 

31700 

652.06 

12,48 

35700 

509.03 

14.06 

39700 

566. 12 

i b *63^ 

7:3750 

338.68 

9,35 


27750 

395,72 

10.93 

31750 

652.76 

12.50 

35750 

509.80 

14,07 

39750 

5 & 6 « IB 

16,65 

23000 

339,39 

9,37 


27800 

396,63 

10.96 

31BOO 

653.67 

12.52 

3 6800 

510.51 

14*09 

39800 

667.65 

15,67 

23050 

360,10 

9,39 


27850 

397,16 

10.96 

31850 

456. 18 

12 , 56 

35850 

511.22 

14.11 

39850 

'560.26 

16,69 

23900 

34Oi01 

ij.41 


27900 

397,85 

10,98 

31900 

656,89 

12.66 

35900 

511.93 

14.13 

39900 

668.97 

1 !>» /i . 

23950 

361,53 

9.63 . 


, 27950 

396.57 

11.00 

31950 

455.61 

12 , 58 

35950 

512.65 

14.15 

39950 

869.69 

1 5, /3 

26000 

362,26 

9,65 


28000 

399,28 

11.02 

32000 

456,32 

12 . 60 

. 36000 

513.36 

14.17 

60000 

670.60 

15,76 
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10 YEARS - 120 MONTHS 


5'4 I'ERCENT 


MOimiAUK 

|•RINalMI. 


MON'IHl.Y 

PAYora J in 

I’HINfaPAl I A’INIIAI. 
A INTKIlKSl I PltKMtllM 


20000 

214 

60 

200 50 

215 

14 

20100 

215 

67 

201 50 

216 

21 

202 00 

216 

7 5 

20250 

217 

2 0 

20300 

217 

82 

20350 

210 

36 

204 00 

210 

09 

204 50 

219 

4 3 

20500 

219 

97 

20550 

220 

50 

20600 

221 

04 

20650 

221 

5 7 

20700 

222 

1 1 

20750 

222 

65 

20800 

223 

10 

20850 

223 

72 

209 00 

224 

26 

20950 

224 

79 

21000 

225 

.33 

21050 

225 

0 7 

2 1 100 

226 

.40 

21150 

226 

.94 

21200 

227 

.40 

21350 

220 

.01 

21300 

220 

5 5 

21350 

229 

.09 

21400 

229 

.62 

21450 

230 

>16 

21500 

230 

.70 

2 1 550 

231 

.23 

21600 

231 

.77 

21650 

232 

• 30 

21700 

232 

.04 

21750 

233 

.30 

21000 

233 

.9] 


22000 

236.06 

22050 

236.60 

2.2100 

237. 13 

22150 

237.67 

22200 

238.21 

22250 

238.74 

22300 

239.20 

22350 

239.82 

2 2400 

240.35 

22450 

240.89 

22500 

241.43 

22560 

241.96 

22600 

242.50 

22560 

243.03 

22700 

243.57 

22750 

244.11 

22000 1 

244.64 

22B50 ! 

245.18 

22900 

245.72 

22960 

246.25 

23000 

246.79 

23050 

247.33 

23100 

247,06 

23150 

240.40 

7.3200 

240.94 

232 50 

249.47 

23300 

250.01 

23350 

250.55 

23400 

251.00 

23450 

251.62 

23500 

252.16 

23550 

252.69 

2 3600 

253.23 

23650 

253.76 

23700 

254.30 

23750 

254.84 

23C00 

255.37 

23650 

255.91 

23900 

256.45 

239 50 

256.98 


MOIl’RiAIJK 

I’llINflPAI, 






3<t3.3& i;?.e6 

3'(3.90 12. ba 


3 & 9.46 13.46 

359.')<) 13.48 

360.53 13.50 

361.06 13.52 

361.60 13.54 

362.14 13.56 

362.67 13,58 

363.21 13.60 

363.75 13.62 

364.28 13.64 

364.62 13.66 

365.36 13.68 

365.89 13.70 

366.43 13.72 

366.97 13,74 

367.50 13.77 

368.04 13.79 


369.65 13.85 




386.20 14.47 
396.82 14.49 
387.30 14.51 
387.99 14.53 


300.96 14.57 

389.50 14.59 

390.04 14.61 

390.57 14,63 

391.11 14.65 

391.65 14.67 

392.1!! 14.69 

392.72 14.71 

393.25 14.73 

393. V9 14.75 

394.33 14.77 

394.86 14,79 

395.40 14. R1 

395.94 14.83 

396.47 14.85 


399.69 ; 14.97 
400.23 14.99 

400.77 15.01 

401.30 15.03 

401.64 15.05 

402.38 15.07 

402.91 15.09 

403.45 15.11 

403.98 15.13 

404.52 16.15 

405.06 15,17 

405.59 15.19 

406.13 15,21 

406.67 15.23 

407.20 15.25 

407.74 15.27 

408.28 15.29 

408- 01 15.31 

409- 35 15.33 

409.09 15.35 


429.20 16.08 


















12 YEARS - 144 MONTHS 


I UOMTIII.Y |/|3il> 
I'AVMfJiT TO riHAT 
pnmr.ii’AL ashiai, 
A INTERtST I’RF.tltlfk! 


HOMTIII.r 1/I5ih 

PAT MUST TO ntlST 

MOmtAnt; I’niNciPAi, asnual 
P lilWriPAI. SIHTEIIRST PRMIUM 


momthi.v 

J'ATTfLITTO niST 
WmiGACt I'lWJlPAl. AVSUAt 
PDINUPAI. 4INir,SE5T PBIMllM 


Moyriii.Y i/»i* 

PAYUrNTTO nnS7 

MOnTCAGK PFIISCIPAr, ANNUAL 

PfllH riPAl^ A [NTEREST I’lllAJIUtJ 


SVa. percent 

MONTIIIA 1/ish 

paymkht 10 nnsT 
MORTOACE PniNCai’AI. ANNUAI. 
PUmaPAL A IHTERCSr PfllMUK 


150 • 55 
151 .02 
1 5 I « A9 
151.96 
1S2 .43 

152.09 

153.36 

153.03 

154.30 

154*77 

155.24 
155.71 
156.19 
1 54 * 65 
157.12 

157,56 

150.05 

150.52 

150.99 

159,46 

159,93 

160.40 

160*07 

161.34 

161.01 

162.27 

162.74 

163.21 

163.60 

164.15 

164.62 
I 165 .09 
165.56 
166*03 
166.50 

166.96 

167.43 

167.90 

168,37 

160*84 

















































12 YEARS - 144 MONTHS 51 ^ PERCENT 


MOBTIiACK 

rniNnPAi. 

MONTlil.V 

PAYMKNTTO 

PfllNClPAl, 

A INTCIIKST 

I/I2lh 

KtnST 

AHNIJAl. 

PRKMlim 

morii;ai;k 

I'RINCIPAT. 

MOSTHi.r 

PAYMKST TO 

I'BINCIPAI, 

A INTKRKSr 

1/1?* 

prn.sT 

ANNUAL 

PHIIMIIIH 

HORTCACi; 

I’niNCIPAl, 

«ONTIII,y 

PAYMCNT TO 

pamaPAL 

4 INTKRKST 

1/I2ih 

nRST 

ANSUAL 

PRr.«IUM 

MOBTCAGE 

paraaPAL 

«>XnLY 

P AYMIXr TO 

pumaPAL 

k [NTEAEST 

1/L2t4 

ntsT 

ANNV.Al. 

PREMIUM 

MORTCAf.F. 

PRIKOPAL 

»K>Hrai.Y 

PAYM^T to 

PRIUai'AI. 

A in TIRE ST 

M 12th 

ITRST 

ANKIIA!. 

PR EMIUU 

20050 

180.07 

mm 

24050 

225,59 

9.74 

28050 

263,11 

11.36 

32050 

300 , 63 

12.98 

36050 

330.15 

14.60 

20100 

Idti t 54 

KI9 

24100 

226.06 

9,76 

20100 

263.58 

11. 3B 

^2100 

301 , 10 

13. 00 

36100 

336,62 

14 , 62 

20150 

189.01 


24150 

226.53 

9,78 

28150 

264,05 

11.40 

32150 

301.57 

13.02 

36150 

339.00 

14.64 

20200 

109.40 

0,18 

24200 

227,00 

9,60 

28200 

264,52 

11.42 

32200 

302.04 

13.04 

36200 

339,56 

14.66 

;;0250 

169.95 

8.20 

24250 

227,47 

9.82 

20250 

264,99 

11.44 

32250 

302.51 

13.06 

36250 

340,03 

14.68 

20300 

190.41 

8.22 

24300 

227,93 

9.84 

20300 

265,45 

1 1 • it6 

32300 

302,97 

13.03 

36300 

340.49 

14.70 

20350 

190.00 

8.24 

24350 

220.40 

9.86 

28350 

265,92 

11*40 

32350 

303 . 44 

13. 10 

36350 

340.96 

14.72 

20AOO 

191.35 

0,26 

24 400 

228,87 

9.88 

28400 

266.39 

11*50 

32400 

303.91 

13. 12 

36400 

341.43 

14.74 

20A50 

191.82 

0,28 

24450 

229,34 

9,90 

2 84 50 

266.86 

11*52 

32450 

304 , 38 

13. 14 

36450 

341.90 

14.76 

20500 

192.29 

8.30 

24500 

229,81 

9,92 

28500 

267,33 

11.54 

32500 

304,86 

13.16 

'16500 

342,37 

14.78 

20550 

192.76 

8.32 

24550 

230.28 

9,99 

28550 

267,80 

11.56 

32550 

305,32 

13.18 

36550 

342.84 

14.80 

20600 

193.23 

0.34 

24600 

230,75 

9,96 

28600 

260,27 

U.50 

32600 

305,79 

13.20 

36600 

343.31 

14,82 

20650 

193.70 

8.36 

24650 

231,22 

9.90 

28650 

268,74 

11.60 

32650 

306,26 

13.22 

36650 

343.78 

14.84 

20700 

194.17 

0.3B 

24700 

231.69 

10.00 

28700 

269,21 

11.62 

32700 

306.73 

13.24 

36700 

344.25 

14.86 

20750 

194.64 

0.40 

24750 

232.16 

10.02 

20750 

269,68 

11.64 

32750 

307,20 

13.26 

36750 

344,72 

14.63 

20Q00 

195.10 

0.42 

24800 

232.62 

10.04 

28B00 

270,14 

11*66 

32600 

307 4 66 

13.23 

36QOO 

345.16 

14.90 

20050 

195.57 

8.44 

24850 

233.09 

10.06 

28850 

270.61 

11*68 

32850 

308.13 

13.30 

36050 

345.65 

14.92 

20900 

196.04 

8.46 

24900 

233.56 

10.08 

26900 

271.08 

11.70 

32900 

308.60 

13.32 

36900 

346.12 

14.94 

20950 

196,51 

8.08 

2495 0 

234.03 

10.10 

28950 

271.55 

11.72 

32950 

309.07 

13.34 

36960 

346.59 

14,96 

21000 

196.98 

8.51 

25000 

234 , 50 

10.13 

29000 

272.02 

11*75 

33000 

309,54 

13.37 

37000 

347,06 

14.99 

21050 

197.45 

8.53 

25050 

234,97 

10.15 

29050 

272,49 

11.77 

33050 

310 .01 

13. 39 

37050 

347.53 

15.01 

21100 

197.92 

0.55 

25100 

235,44 

10.17 

29100 

272.96 

11.79 

33100 

310.46 

13.41 

37100 

348.00 

15.03 

21150 

198,39 

0.57 

25150 

235,91 

10.19 

29150 

273.43 

11*81 

33150 

310,95 

13.43 

37150 

348,47 

15.05 

21200 

190.66 

8,59 

25200 

236,30 

10.21 

29200 

273.90 

11*63 

33200 

311.42 

13.45 

37200 

348.94 

15.07 

21250 

199.33 

0,61- 

25250 

236,85 

10.23 

29250 

274,37 

11.85 

■13250 

311,89 

13.47 

37250 

349,41 

15.09 

21300 

199,79 

8.63 

25300 

237,31 

10.25 

29300 

274,83 

11.87 

33300 

312,35 

13.49 

37300 

349,67 

15.11 

21350 

200.26 

8.65 

25360 

237,78 

10.27 

29350 

275,30 

11.89 

33350 

312.82 

13.51 

37350 

350,34 

15.13 

?l'lOO 

200,73 

6.67 

25400 

238,25 

10.29 

2940C 

275,77 

11.91 

33400 

313.29 

13.53 

37400 

350,01 

15.15 

21't50 

201.20 

8.69 

25450 

230,72 

10.31 

29450 

276.24 

11.93 

33450 

313.76 

13.55 

37450 

351.28 

15.17 

21500 

201,67 

0.71 

25500 

239,19 

10.33 

29500 

276,71 

11.95 

33500 

314 , 23 

13.57 

37500 

351 ,75 

15,19 

21550 

202.14 

0.73 

25550 

239,66 

10.35 

29550 

277,18 

11.97 

33550 

314,70 

13.59 

37550 

352.22 

15.21 

21600 

202.61 

0.75 

25600 

240,13 

10.37 

29600 

277,65 

11.99 

33600 

315,17 

13.61 

37600 

352,69 

15.23 

21650 

203,00 

8.77 

25650 

240.60 

10.39 

29650 

278,12 

12.01 

33650 

315,64 

13.63 

37650 

353.16 

15,25 

21700 

203.55 

0.79 

25700 

241.07 

10.41 

29700 

278.59 

12.03 

33700 

316.11 

13.65 

37700 

353.63 

15.27 

21750 

204,02 

8,81 

25750 

241,54 

10.43 

29750 

279.06 

12.05 

33750 

316.58 

13.67 

37750 

354.10 

15,29 

21800 

204,48 

6,63 

25800 

242.00 

10.45 

29800 

279,52 

12.07 

33800 

317.04 

13. 69 

37000 

354.56 

15.31 

;:ia50 

204,95 

8,05 

25050 

242,47 

10,47 

29050 

279,99 

12.09 

33860 

317,51 

13.71 

37850 

355,03 

15,33 

21900 

205.42 

8,87 

26900 

242.94 

10.49 

2 9900 

280.46 

12.11 

33900 

317,98 

13.73 

37900 

355,50 

15.35 

21950 

205,09 

8,89 

25950 

243.41 

10.51 

2 9950 

280,93 

12.13 

33950 

318,45 

13.76 

37960 

355.97 

15.37 

22000 

206.36 

8.91 

26000 

243.88 

10.53 

r.oooo 

281.40 

12.15 

34000 

318.92 

13.77 

38000 

356.44 

15.39 

22050 

206.83 

8.93 

26050 

244,35 

10.55 

30050 

281,87 

12.17 

34050 

319,39 

13,79 

38050 

356.91 

15.41 

22100 

207,30 

6.95 

26100 

244.82 

10,57 

30100 

282.34 

12.19 

34100 

319,86 

13.81 

33100 

357,38 

15.43 

22150 

207,77 

6.97 

26150 

245.29 

10.59 

30150 

282.81 

12.21 

34150 

320.33 

13.63 

33150 

357.85 

15.45 

22200 

200.24 

0.99 

26200 

245,76 

10.61 

30200 

283.28 

12*23 

34200 

320.80 

13.85 

33200 

350.32 

15.47 

22250 

200,71 

9.01 

26250 

246,23 

10.63 

30250 

283.75 

12.25 

34250 

321.27 

13.87 

38250 

358.79 

15.49 

22300 

209,17 

9,03 

26300 

246,69 

10.65 

30300 

284,21 

12.27 

34300 

321.73 

13.89 

38300 

359,25 

15. SL 

22350 

209.64 

9,05 

26350 

247,16 

10.67 

30350 

264.68 

12.29 

34350 

322 .20 

13.91 

38350 

359,72 

15.53 

22400 

210.11 

9,07 

26400 

247,63 

10.69 

30400 

285.15 

12.31 

34400 

322.67 

13.93 

33400 

360. 19 

15,55 

22450 

210.58 

9,09 

26450 

248.10 

10,71 

30450 

285,62 

12.33 

34450 

323,14 

13.95 

38450 

360.66 

15.57 

22500 

2U.05 

9,11 

26500 

248,57 

10,73 

30500 

286.09 

12.35 

34500 

323.61 

13.97 

38500 

361,13 

15.59 

22550 

211,52 

9,13 

26550 

249,04 

10.75 

30550 

286.56 

12.37 

34550 

324.08 

13.99 

33550 

361,60 

15.61 

22600 

211,99 

9,15 

26600 

249.51 

10.77 

30600 

287,03 

12.39 

34600 

324,55 

14.01 

38600 

362,07 

15,63 

22650 

212,46 

9,17 

26650 

249.98 

10.79 

30650 

267,50 

12.41 

34650 

325.02 

14.03 

38650 

362.54 

15,65 

22700 

212,93 

9,19 

26700 

250.45 

10.81 

30700 

267,97 

12.43 

34700 

325.49 

14.05 

33700 

363.01 

15,67 

22750 

213,40 

9,21 

26750 

250,92 

10,83 

30750 

288,44 

12.45 

34750 

325.96 

14,07 

38750 

363.40 

15,69 

2 2800 

213,86 

9,23 

26800 

251.38 

10.85 

30800 

288.90 

12.47 

34800 

326.42 

14,09 

38800 

363.94 

15,71 ‘ 

22850 

214,33 

9,25 

26850 

251.85 

10.87 

30850 

269,37 

12*49 

?4850 

326.89 

14.11 

38850 

364,41 

15,73 

2 2900 

214,00 

9,27 

26900 

25?»32 

10.89 

30900 

269.84 

12.51 

34900 

327,36 

14.13 

38900 

364.80 

15,75 

22950 

215,27 

9,29 

26950 

252.79 

10.91 

30960 

290,31 

12.53 

34950 

327.83 

14.15 

38960 

365,35 

15,77 

23000 

215,74 

9,32 

27000 

253.26 

10,94 

31000 

290,78 

12.56 

35000 

328.30 

14.18 

39000 

365.82 

15,80 

23050 

216,21 

9,34 

27050 

253.73 

10,96 

31050 

291.26 

12.58 

35060 

320,77 

14.20 

39050 

366,29 

15*82 

23100 

216,68 

9,36 

27100 

254.20 

10.98 

31100 

291.72 

12.60 

35100 

329,24: 

14,22 

39100 

366 * 76 

15,84 

23150 

217,16 

9,38 

27150 

254.67 

11.00 

31150 

292.19 

12.62 

35150 

329,71 

14.24 

39150 

367,23 

15,36 

23200 

217,62 

9,40 

27200 

255.14 

11,02 

31200 

292.66 

12.64 

35200 

330.18 

14.26 

39200 

367,70 

15,80 

23250 

218,09 

9,42 

27250 

255,61 

11,04 

31250 

293.13 

12.66 

35250 

330,65 

14.28 

39250 

368,17 

15.90 

23300 

218,55 

9,44 

27300 

256,07 

11,06 

31300 

293.59 

12.68 • 

35300 

331,11 

14.30 

39300 

368,63 

15,92 ■ 

2 3360 

219,02 

9,46 

27350 

256,54 

11,08 

31350 

294.06 

12.70 

35350 

331.58 

14.32 

39360 

369,10 

15,94 

2 3400 

219,49 

9,48 

27400 

257,01 

11,10 

31400 

294.53 

12.72 ■ 

35400 

332.05 

14 . 34 

39400 

369.57 

15,96 

23450 

219,96 

9,50 

27450 

257,48 

11,12 

31450 

295.00 

12.74 

35450 

332 . 52 

14.36 

39450 

370,04 

15,90 

23500 

220,43 

9,62 

27500 

257,96 

11,14 

31500 

295.47 

12.76 

35500 

332 I 99 

14.38 

39500 

370,5); 

16,00 

23550 

220,90 

9,54 

27550 

258,42 

11,16 

31550 

295.94 

12.78 


333.46 

14.40 

39550 

370,98 

16,02 

23600 

221,37 

9,56 

27600 

258,89 

11,18 

31600 

296.41 

12.80 

IK : 3 

333 . 93 

14.42 

39600 

371,45 

16,04 

23650 

221,84 

9,56 

27650 

259.36 

11,20 

31650 

296.88 

12*82 


334,40 

14.44 

39650 

371.92 

16,06 

23700 

222,31 

9,60 

27700 

259,83. 

11,22 

31700 

297.36 

12.84 

35700 

334.87 

14.46 

39700 

372.39 

16.08 

23750 

222,78 

9*62 

27750 

260,30 

1 1 ,24 

31750 

297.02 

12.86 : 

35750 

335.34 

14.48 

39750 

372.86 

16,10 

23800 

223,24 

9,64 

27800 

260,76 

11, 26 

31800 

298,26 

12.88 

■ 35600 

335.80 

14.50 

.39800 

373.32 

16,12 

23860 

223,71 

9,66 

27850 

261*23 

M»28 

31850 

298.76 

12.90 

35850 

336,27 

14.52 

39850 

373.79 

16 . 14 

2 3900 

224, 18 

9,68 

27900 

261,70 

11,30 

31900 

299,22 

12.92 

35900 

336,74 

14.54 

39900 

374,26 

16*16 

23950 

224,65 

9,70 

27950 

262,17 

11,32 

31950 

299,69 

12.94 

35950 

337 1 21 

14.56 

39950 

374,73 

; 16,18 

24000 

225,12 



9,72 

,28000 

262,64 

11,34 

32000 

300.16 

12.96 

36000 

337 ,68 

14.58 

40000 

375 , 20 

16,20 





















15 YEARS - 180 MONTHS 




MORTCACi; 

PRIM DP A!. 

MOMTlll.y 

AYMEJfT TO 

PRiMClPAU 

& INTEREST 

J/12ik 

ITRST 

AffNUAL 

pnmiDW 


1 

l/lhA 

URST 

ANNUAL 

rnEUtvu 

MORTCACr 

PRINCIPAL 

UONTRLY 

•AVHENTTO 

PH IN OPAL 

i INTEDEST 

ns ST 

ANNUAL 

PRFAOUM 







8000 

66.32 

3.26 

50 

.60 

.02 




8050 

66.72 

3.29 

100 

>80 

► 06 


32.96 

IIRB 

8100 

65.12 

3.31 

150 

1.21 

.06 

6150 

33.37 

1 .69 

8150 

65.53 

3.33 

200 

1.61 

.08 

6200 

33.77 

1.71 

8200 

65.93 

3.35 

>50 

2.01 

.10 

6250 

34.17 

1.73 

82 50 

66.33 , 

3.37 

500 

2.61 

.12 

6300 

34.57 

1.75 

8300 

6t>« 

3.39 

550 

2.81 

.16 

6 350 

34.97 

1.78 

0350 

67.13 

3.61 



.16 

6600 

35.38 

r.8o 

8600 

67.64 

3.63 

l^50 


.18 

6 650 

35.70 

1.82 

8650 

67.94 

3.65 



.20 

6500 

36. 18 

1.86 

8500 

60.36 

3.67 



.22 

6550 

36.50 

1.86 

8550 

68.74 

3.69 

600 

6.82 

.26 

6600 

36.98 

1.88 

8600 

69.14 

3*51 

650 

5.23 

.27 

6650 

37.39 

1.90 

0650 

69.55 

3.53 

700 

5.63 

.29 

6 700 

37.79 

1.92 

8700 

69.95 

3.55 

750 

6.03 

.31 

6750 

38.19 

1.96 

8750 

70*35 

3.67 

800 

6.63 

.33 

6800 

38.59 

1.96 

8800 

70.75 

3.59 

350 

6.83 

.35 

6 850 

38.99 

1 .98 

0850 

71.15 

3.61 

900 

7.2 6 

.37 

6900 

39.60 

2.00 

8900 

71.56 

3.63 

950 

7 • 6 

.39 

6950 

39.00 

2.02 

8950 

71.96 

3.65 

1000 

0.06 ' 

.41 

5000 

60.20 

2.04 

9000 

72.36 

3.67 

1050 



5050 

60.60 

2.06 

9050 

72.76 

3.69 

1100 

CD 


5100 

61.00 

2.08 

9100 

73.16 

3.71 

1150 



5150 

61.61 

2.10 

9150 

73.57 

3.73 

1200 


• 69 

5200 

61.81 

2.12 

9200 

73.97 

3.75 

1250 

10.05 

.51 

5250 

62.21 

2.14 

9750 

74.37 

3.77 

1300 

10.65 

.53 

5300 

62.61 

2.16 

9300 

76.77 

3.80 

1350 

10.85 

.55 

5350 

63.01 

2.18 

9350 

75.17 

3.82 

UOO 

11.26 

.57 

5600 

63.62 

2.20 

9600 

75. 5B 

3.06 

1650 

1 1.66 

.59 

5650 

63.82 

2.22 

9650 

75.98 

3.86 

1500 

12.0& 

.61 

5500 

66.22 

2.26 

9500 

76.38 

3.08 

1550 

12.66 

.63 

5550 

66.62 

2.26 

9560 

76.78 


1600 

12.06 

.65 

5600 

45.02 

2.29 

9600 

77.18 


1650 

13.27 

.67 

5650 

45.43 

2.31 

9650 

77.59 

3.96 

1700 

13.67 

.69 

5700 

45.83 

2.33 

9700 

77.99 

3.96 

1750 

16.07 

.71 

5750 

46.23 

2.35 

9750 

78.39 

3. 98 

1800 

16.67 

.73 

5000 

^6 *63 

2.37 

9600 

78.79 

4.00 

1850 

1 6.87 

.75 

5850 

47.03 

2.39 

9050 

79. 19 

6.02 

1900 

15.28. 

.78 

5900 

47.44 

2.61 

9900 

79.60 

6.06 

1950 

15.68 

.80 

5950 

47.86 

2.63 

9950 

00.00 

6.06 

IBf ' V 

16.08 

.82 

6000 

48.26 

2.65 

lOOOO 

00*60 

6.00 


16.48 

.86 

6050 

48.66 

2.47 

10050 

00.80 

6.10 

I^Bt 1 1^1 

16.88 

.86 

6100 

49.06 

2.69 

lOlOO 

81*20 

6.12 

!! 1^1 

17.29 

.88 

6150 

49.6 5 

2.51 

10150 

81*61 

6.16 

ifl 

17.69 

.90 

6200 

69.85 

2.53 

10200 

82.01 

6.16 

2250 

18.09 

.92 

6750 

50.25 

2.55 

10250 

82*61 

6.18 

2300 

18.69 

.96 

6300 

50.65 

2.57 

10300 

82.01 

6.20 

2350 

18.89 

.96 

6350 

51.05 

2.59 

10350 

83*21 

6,22 

2600 

19.30 

.98 

6600 

51.66 

2.61 

10600 

03.62 

6.26 

2650 

19.70 

1.00 

66 50 

51.66 

2.63 

10650 

86.02 

6.26 

2500 

20.10 

1.02 

6500 

62.26 

2.65 

10500 

86.62 

6.29 

2550 

20.50 

1.06 

6550 

52.66 

2.67 

10550 

06.82 

6.31 

2600 

20.90 

1.06 

6600 

53.06 

2.69 

10600 

85.22 

6.33 

2650 

21.31 

I. 08 

6650 

53.67 

2.71 

105 50 

05.63 

4.35 

2700 

21.71 

1.10 

6700 

53.87 

2.73 

10700 

B6«03 

4.37 

2750 

22.11 

1.12 

i 6750 

56.27 

2.75 

10750 

86.6 3 

4.39 

2800 

22.51 

1.14 

6800 

56.67 

2.78 

loaoo 

86.83 

4.41 

2850 

22.91 

1 ► 16 

6850 

55.07 

2.80 

108 50 

87.23 

4.43 

2900 

23.32 

1 . 18 

6900 

55.68 

2.82 

109 00 

87.64 

4.45 

2950 

23.72 

1 .20 

69 50 

55.88 

2.04 

10950 

88.04 

4.47 

3000 

26.12 

1.22 

7000 

56.28 

2.86 

11000 

88.64 

4.49 

30 50 

26.52 

1.26 

7050 

56.68 

2.88 

11050 

88.84 

4.51 

3100 

26.92 

1 . 27 

7100 

57.08 

2.90 

11100 

09.24 

4.53 

3150 

25.33 

1 . 29 

7150 

57.69 

2.92 

11150 

89.65 

6.55 

3200 

25.73 

1.31 

7200 

57.89 

2.94 

11200 

90.05 

4.57 

3250 

26.13 

1.33 

7250 

58.29 

2.96 

11250 

90.45 

4.59 

3300 

26.53 

1.35 

7300 

58.69 

2.98 

11300 

90.05 

4.61 

3350 

26.93 

1.37 

7350 

59.09 

3.00 

11350 

91.25 

4.63 

3600 

27.36 

1.39 

7400 

59.50 

3.02 

11400 

91.66 

4.65 

3450 

27.76 

1 .61 

7450 

59.90 

3.04 

11450 

92.06 

4.67 

3500 

28.14 

1.63 

7500 

60.30 

i 3.06 

11500. 

92.45 

4,69 

3550 

28.54 

1 .65 

7550 

60.70 

3.08 

11650 

92.66 

4,71 

3600 

28.94 

1.67 

7600 

61.10 

3.10 

11600 

93.26 

4.73 

3650 

29.35 

1.69 

7550 

61.51 

3.12 

11650 

93.67 

,4.75 

3700 

29.75 

1*51 

7700 

61.91 

3.14 

U700 

96.07 

4,77 

3750 

30*15 

1.53 

7760 

62.31 

3.16 

11750 

94.47. 

4.60 

3000 

30.55 

1.55 

7800 

62.71 

,3.18 

IIBOO 

94.07 

4.82 

3350 

30.9 5 

1.37 

7850 

63. 11 

3.20 

11850 

96.27 

4.84 

3900 

31.36 

1.59 

7900 

63.52 

'3.22 

11900 

95.68 

4.86 

3950 

31.76 

1.61 

79 50 

. 

63.92 

3.26 

11950 

96. OB 

4.86 


28 - 


pek 


MORTCACE 

PnlNOPAl. 

monthly 

AVMENT TO 

pnmaPAi. 

INTEREST 

rr 

nnsT 

ANNUAL 

PREMIUM 

P 

MORTGAGE 

PRINCIPAL 

' ' 

MOUTHEY 

avm ptn r 1*5 

rniMATi t'Ai- 
KJTKHKS'I’ 

12000 

96.68 

1 \ 1 

16000 

120- 

12050 

96.38 

nr^H 

16050 

IZ'J-O-'I 

12100 

97.28 

rrT^H 

16100 

12'J- 4^» 

12 150 

97.69 

rrr^H 

16150 

129 ■ O'j 

12200 

98.09 

6.98 

16200 

130 • 

12750 

98.69 

5.00 

16250 

130 • 

12300 

90.89 

5.02 

16300 

13 i « Of. 

12350 

99.29 

E 1 

16350 

13 1. 

12400 

99.70 

ET^^H 

16400 


12450 

100.10 

■ 1^1 

16450 

13S!- 

12500 

100.50 

5.10 

16500 

13H • t*0 

1 2550 

100.90 

5.12 

16550 

133 * Of> 

1 2600 

101.30 

5.16 

16600 

1 3 3 . 1'* 7 1 

1 2650 

101.71 

& « 1 6 

16550 

133 • HV 

12700 

102.1! 

5.10 

16700 

137+ .37 

12750 

102.51 

3.20 

16750 

1 3 . r» V 

12000 

102.91 

5.22 

16800 

131) . OV 

1 2050 

103.31 

5.26 

16850 

1 3 6) • 7* 7 

12900 

103.72 

5.26 

16900 

1 3 y . B H 

1 2950 

106.12 

5.28 

16950 

130 . ;»H 

1 3000 

106.52 

5.31 

17000 

1 3 4> ifj til 

1 30 50 

106.92 

5.33 

17050 

13 7.0 H 

1 3100 

105.32 

5.35 

17100 

13 7. <+{11 

13150 

105.73 

5.37 

17150 

13 7.09 

1 3200 

106.13 

5.39 

17200 

13H. 2 9 

13250 

106.53 

5.61 

17250 

1 3 U » 7) 9 

13300 

106.93 

5.63 

17300 

13 9. 0 9 

133 50 

107.33 

5.65 

17350 


13400 

107.76 

5.67 

17400 

13 9.90 

1 34 50 

100.16 

5.69 

17450 

14 0 . 30 

13500 

106.56 

5.51 

17500 

140 . 70 

13550 

108.96 

5.53 

17550 

14 1.10 

1 3600 

109.36 

5.55 

17600 

141 • !aU 

13650 

109.75 

5.57 

17650 

14 1 .91 

13700 

110.15 

5.59 

17700 

142 .31 

1 3750 

110.55 

6.61 

17750 

142 . 71 

13000 

110.95 

5.63 

17800 

14 3.11 

138 50 

111.35 

5.65 

17850 

14 3 • O 1 

1 3900 

111.76 

5.67 

17900 

143*92 

13950 

112.16 

5.69 

17950 

14 7+ * 32 

14000 

112.56 

5.71 

18000 

14 7i .72 

14050 

112.96 

5.73 

10050 

14 a > 1 2 

14100 

113.36 

5.75 

18100 

14f> *f52 

14150 

113.77 

5.77 

18150 


14200 

116.17 

5.80 

18200 

14«) • 3 3 

142 50 

116.57 

5.82 

18250 

14 0*73 

14300 

116.97 

5.84 

18300 

17+7*1 3 

14350 

115.37 

5.86 

18350 

14 7*'»3 

14400 

115.78 

5.08 

18400 

14 7.97+ 

14450 

116.16 

5.90 

18450 

1 4 a . 3 7i 

14 500 

116.58 

5.92 

18500 

14 0* 7 7« 

14550 

116.98 

5,94 

18550 

1 7* 9 • L 4 

14600 

117.38 

5.96 

18600 

14 9* 6 7, 

14 650 

117.79 

5.98 

18650 

14 9*96 

14700 

118.19 

6.00 

18700 

150*3 ‘i 

14750 

110.59 

6.02 

18760 

150 • 76 

14800 

118.99 

6.04 

18800 

1 5 1 * 15 

14850 

119.39 

6.06 

18850 

1 &1 * 55 

14900 

119.60 

6.08 

18900 

151.9f) 

14950 

120.20 

6.10 

18960 

152 . ;-*7> 

15000 

120.60 

6.12 

19000 

15 2 • 7ft 

15050 

121.00 

6.14 

19050 

153 • Ift 

15100 

121.40 

6.16 

19100 

153 ■ Sft 

15150 

121.81 

6.18 

19150 


15200 

122.21 

6.20 

19200 


1 5250 

122.61 

6.22 

19250 

1 5 7+ , 7 7 

15300 

123.01 

6.24 

19300 

156.1/ 

15350 

123.41 

6.26 

19350 

1 S 6 . S 7 

15400 . 

123.82 

.6,28 

19400 

156.03 

154 50 

124.22 


19450 

isft. aa 

15500 

124.62 

6.33 

19500 

1 6ft* 70 

15550 

125.02 

6.35 

19550 

167*10 

15600 

125.42 

6.37 

19600 

157*60 

15650 

125.83 

6.39 

19650 

157* 99 

15700 

126.23 

6.41 

19700 

160*39 

15750 

126.63 

6.43 

19750 

160*79 

15800 

127.03 

6.45 

19800 

159*19 

16850 

127.43 

6.47 

19860 

15 9*69 

15900 

127.84 

6.49 

19900: 

IftO • oo 

13950 

128.24 

6.51 

19950 

1 ftO • 40 






























15 YEARS - 180 MONTHS 


MOlITGACE 

PRlHaPAf. 

MONTHLY 

PAYMHITTO 

rnmaPAL 

s interest 

l/nib 

PlIIST 

ANNUAL 

P 11 EMI 11 M 

20000 

160.00 

0.16 

20050 

161.20 

0.18 

20100 

161.60 

8.20 

20150 

162.01 

6.22 

20200 

162.41 

0.24 

20260 

20300 

162.81 

163.21 

0.26 

8.28 

20350 

163.61 

0.30 

20400 

164.02 

8,33 

20450 

164.42 

0.35 

20500 

164.82 

0.37 

20550 

165.22 

8.39 

20600 

165.62 

8.41 

20650 

166.03 

0.43 

20700 

166.43 

0.45 

20750 

166.83 

8.^7 

20800 

167.23 

0.49 

20 B 50 

167.63 

0.51 

20900 

166.04 

8.53 

20950 

166.44 

8.55 

21000 

168.84 

8.57 

21050 

169.24 

0.59 

21100 

169.64 

0.61 

21150 

170.05 

8.63 

21200 

170.45 

8.65 

21250 

170.85 

8.67 

21300 

171.25 

8.69 

21350 

171.65 

0.71 

21400 

172.06 

0.73 

21450 

172.46 

8.75 

21500 

172.86 

8.77 

21550 

173.26 

8.79 

21600 

173.66 

8.01 

21650 

174.07 

8.84 

21700 

IV 4.47 

8.06 

21750 

174.87 

8.08 

21000 

175.27 

0.90 

21050 

175.67 

0.92 

21900 

176.08 

8.94 

21950 

176.40 

0.96 

22000 

176.00 

8.90 

22050 

177.20 

9.00 

22100 

177.60 

9,02 

22150 

170.09 

9.04 

22200 

170.49 

9.06 

2 2250 

170.89 

9,00 

22300 

179.29 

9.10 

22350 

179.69 

9,12 

22900 

100.10 

9,14 

22460 

180.50 

9,16 

22500 

100.90 

9,18 

22550 

101.30 

9.20 

22600 

181.70 

9,22 

22650 

182.11 

9.24 

22700 

102.51 

9.26 

22750 

102*91 

9.20 

22000 

183.31 

9.30 

22050 

183.71 

9.33 

22900 

104.12 

9.35 

22950 

184.52 

9.37 

23000 

104.92 

9.39 

23050 

185-32 

9.41 

23100 

185.72 

9.43 

23150 

106.13 

9,45 

23200 

106.53 

9.47 

23250 

186.93 

9.49 

23300 

187.33 

9.51 

23350 

187.73 

9.53 

23400 

188.14 

9.55 

23450 

188.54 

9,57 

2 3500 

188.94 

9.59 

23550 

189.34 

9,61 

23600 

189.74 

9.63 

23650 

190.15 

9.65 

23700 

190.55 

9.67 

23750 

190.95 

9.69 

23800 

191.35 

9.71 

23850 

191.75 

9.73 

23900 

192.16 

9,75 

23950 

, 192.56 

9,77 



Wi>1TIILY l/l^lb 

PAI'aKNTTO VinST 

kiOtlTCACE PJCSaPAl. AhHttAL 

PfimUPAL AnTESEST PIDIAQQU 


231 . 1 & 11.73 

231.55 11.75 


239.19 ' 12 . U 
239.59 12.16 

239.99 12.10 

2 <t 0.40 12.20 

290.80 12.22 


292.00 12.28 

292.41 12.30 



monthly 


PAYMENT TO 

MORTCACE 

PRlNaPAL 

PRINCIPAL 

4 INTEREST 



257.28 13,06 

257.68 13.08 
25 B.OB 13.10 

258.49 13.12 

258.89 13,14 

259.29 13,16 

259.69 13,19 

260.09 13,20 

260.50 13,22 


267.33 13.57 

267.73 13.69 

268.13 13.61 

266.54 13.63 

268.94 13.65 


269.34 13.67 

269,74 13.69 

270-14 13.71 

270.55 13.73 


271.35 13.77 

271.75 13.79 

272.15 13.81 

272.56 13,83 

272,96 13.85 

273.36 13.88 

273.76 13.90 


3 5250 

283.41 

14.39 

35300 

283.61 

14.41 

35350 

284.21 

14,43 

35400 

284.62 

14.46 

35450 

285.02 

14.47 

35500 

285.42 

14.49 

35550 

285.82 

U .51 

35600 

286.22 

14.53 

35650 

286.63 

14,55 

35700 

287.03 

14,57 

35750 

287.43 

14,59 

35800 

287.83 

14.61 

35850 

286.23 

14,63 

35900 

288.64 

14.65 

35950 

289*04 

14.67 


PERCENT 

monttily 

t/ISii 

PAYMENT TO 

HR ST 

PRINQPAL 

ANNUAL 

A INTEREST 

PREMIUM 

289.44 

14.69 

269.84 

14.71 

290.24 

14.73 

290.65 

14.76 

291.05 

14.77 

291,45 

14.79 

291 , B 5 

14.81 

292,25 

14.83 

292,66 

14.85 

293,06 

14*88 

293*46 

14.90 

293.86 

14,92 

294.26 

14.94 

294,67 

14.96 

295.07 

14.98 

295.47 

15.00 

295.87 

15.02 

296.27 

15,04 

296.68 

15.06 

297 . OB 

15.08 

297.48 

15.10 

297.88 

15.12 

298.28 

15.14 

298.69 

15.16 

299.09 

15.10 

299.49 

15.20 

299.89 

15.22 

300.29 

15.24 

300.70 

15.26 

301.10 

15.28 

301.50 

15.30 

301.90 

15.32 

302,30 

15.34 

302.71 

15.36 

303.11 

15.39 

303.51 

15.41 

303.91 

15.43 

304.31 

15.45 

304.72 

15.47 

305.12 

15,49 

305.52 

15.51 

305,92 

15.53 

306.32 

15.55 

306.73 

15.57 

307*13 

15.59 

307.53 

15.61 

307.93 

15.63 

308,33 

15.65 

308,74 

15.67 

309,14 

15.69 

309,54 

15.71 

309,94 

15,73 

310,34 

15.75 

310.75 

15.77 

an.i 5 

15.79 

311,55 

16.81 

311.95 

15,83 

312.35 

15.85 

312,76 

15.88 

313.16 

15.90 

313.56 

15.92 

313.96 

15,94 

314.36 

15.96 

314.77 

15.98 

315,17 

16.00 

315.57 

16.02 

315.97 

16.04 

316,37 

16,06 

316,78 

16 , OS 

317,18 

16.10 

317.56 

16.12 

317*98 

16.14 

318,38 

16.16 

318,79 

16.18 

319*19 

16.20 

319,59 

16,22 

319,99 

16.24 

320.39 

16,26 

320,80 

16,26 

321,20 

16.30 

321*60 

16.32 
























17 YEAE 

IS - 204 MONTH 

[S 



tiOnTGhCF. 

MOsnu.V 

PAYMW T TO 

PRMCIPAI, 

l/lM 

r»»n 

Al, 

«)rt,;ack 

' WON 71 It. V 

paymi:nt I'D 

PfllNClPAl. 

I/m 

nn5T 

ASNUAt. 

WITCAHi: 

WXTHI.Y 

PAVIflUT 10 

p»i.Aai"Ai. 

J»fllHaPAL 

i DTrBEST 

pflrwi'« 

pmuciPAi. 

n 

pumiihi 

l'Bi>ir;iPAl. 

t WTCHP.ST 

5 0 

. 37 

► 02 

4050 

30,09 

1,66 

6050 

59 ,0] 

100 

.74 

,04 

4100 

30,46 

1,60 

0100 

60 ,18 

ISO 

1.11 

,06 

4150 

30,83 

1,70 

8150 

60 » 5 5 

200 

1.49 

.08 

4200 

31,21 

1.72 

6200 

60 , 93 

250 

1.86 

, 10 

42 5 0 

31,58 

1.74 

0250 

61,30 

300 

2 .23 

,12 

4300 

31.96 

1.76 

0300 

61.67 

350 

2.60 

; .14 

4 3 50 

32,32 

1.70 

8350 

62.04 

'■00 

2 .97 

: .16 

4', 00 

32,69 

1,00 

8400 

62.41 

'.50 

3.34 

.16 

4450 

33 ,06 

1 ,82 

8450 

62 ,78 

500 

3.72 

.20 

4500 

33,44 

1.84 

8500 

63 . 16 

550 

4.09 

,23 

',550 

33,01 

1,86 

B550 

63 .53 

600 

4 ,46 

.25 

4600 

3',, 18 

1,08 

0600 

6 3 ,90 

650 

4,83 

.27 

4650 

3',, 55 

1.90 

8650 

64,27 

700 

1 5,20 

.29 

4700 

3'4.92 

1.93 

6700 

64 ,64 

750 

5,57 

.31 

4750 

35.29 

1.95 

Q750 

65 .0 1 

QOO 

5.94 

.33 

',800 

35,66 

1.97 

0800 

65 , 30 

aso 

6.32 

.35 

4650 

36,04 

1.99 

8850 

65,76 

900 

6.69 

,37 

',900 

36,41 

2,01 

8900 

66 .13 

950 

7,06 

, 39 

4950 

36,78 

2,03 

8950 

66 , 50 

lOOD 

7.43 

.41 

5000 

37,15 

2,05 

0000 

66,87 

1050 

' T.eo 

>43 

5050 

37.52 

2,07 

9050 

67 . 24 

llOO 

8,17 

► 45 

5100 

37,89 

2,09 

9100 

67.61 

U5C 

8,54 

.47 

5150 

38 ,26 

2,11 

9150 

67.96 

12DD 

8,92 

.49 

5200 

38 ,64 

2,13 

9200 

68 ,36 

1250 

9,29 

.51 

5250 

39,01 

2,15 

9250 

6 S , 7 3 

1300 

9,66 

,53 

i 5300 

39 .30 

2,17 

9300 

69,10 

1350 

10,03 

, 55 

5350 

39,75 

2.19 

9350 

69,47 

I'.OO 

10,40 

.57 

5400 

40,12 

2.21 

9400 

69,84 

1«0 

10.77 

,59 

5450 

40 , 49 

2.23 

9450 

70 ,21 

1500 

11,15 

.61 

5500 

40,07 

2.25 

9500 

70.59 

1550 

11,52 

<63 

5550 ! 

41,24 

2,27 

9550 

70,96 

1600 

11.09 

,66 

5600 

41,61 

2,29 

9600 

71.33 

1650 

12,26 

, 68 

, 5650 

41,98 

2,31 

9650 

71,70 

1700 

12,63 

.70 

5700 

42,35 

2,33 

9700 

72 .07 

1750 

13.00 

,72 

5750 

42,72 

2,36 

9750 

72 ,44 

leoo 

13,37 

.74 

5800 

43,09 

2,3S 

9800 

72,01 

1850 

13,75 

.76 ' 

5850 

43,47 

2,40 

9050 

73,19 

1900 

14,12 

,78 

5900 

43,04 

2,42 

9900 

73,56 

1950 

14,49 

,00 

5950 

44,21 

2.44 

995 0 

73.93 

2000 

14,86 

,82 

6000 

44,58 

2,46 

10000 

74,30 

2050 

15,23 

.64 

6030 

4'4,95 

2,48 

10050 

74 .67 

2100 

15,60 

,86 

6100 

45 ,32 

2,50 

loion 

75,04 

2150 

15,97 

,88 

6150 

45,69 

2,52 

10150 

75,41 

'200 

16,35 

,90 

6200 

46,07 

2.5'. 

10200 

7 5.79 

250 

16,72 

,92 

6250 

46 , 44 

2,56 

1025 0 

7&, 16 

300 

17,09 

,94 

6300 

46,81 

2,58 

10300 

76,53 

350 

17,46 

,96 

6350 

47,16 

2.60 

10350 

76.90 

*AOO 

17,83 

,98 

6400 

47,55 

2.62 

10400 

77,27 

2^(50 

ie.20 

1,00 

6450 

47,92 

2,64 

10450 

77,64 

2500 

10.50 

1.02 

6500 

48 ,30 

2.66 

10500 

70.02 

2550 

13,95 

1.04 

6550 

46,67 

2.68 

10550 

78,39 

2600 

19,32 

1,06 

6600 

49,04 

2.70 

10600 

78.76 

2650 

19.69 

1.09 

6650 

49 ,41 

2.72 

10650 

79,13 

2700 

20.06 

1,11 

6700 

49,78 

2.74 

10700 

79,50 

2750 

20,43 

1.13 

6750 

50 .15 

2,76 

10750 

79.07 

2800 

20,80 

1,15 

6800 

50,52 

2.79 

10800 

60,24 

2650 

21,18 

U17 

6850 

50*90 

2.81 

10850 

80,62 

2900 

21,55 

1,19 

6900 

51 ,27 

2,83 

10900 

80,99 

2950 

21,92 

1.21 

6950 

51 >64 

2,85 

10950 

81,36 

3000 

22,29 

1.23 

7000 

52.01 

2,87 

11000 

81,73 

3050 

22,66 

1.25 

7050 

52,38 

2,89 

11050 

82,10 

3100 

23,03 

1,27 

7100 

52,75 

2,91 

moo 

82.47 

3150 

23,40 

1.29 

. 7150 

53,12 

2.93 

11150 

82,84 

3200 

23,78 

1.31 

7200 

53,50 

2,95 

11200 

83,22 

3250 

24,15 

1.33 

7250 

53,87 

2,97 

11250 

83,59 

3300 

24,52 

1.35 

7300 

54,24 

2,99 

11300 

83.96 

3350 

24,89 

1,37 

7350 

7400 

54,61 

3.01 

1.1350 

8',, 33 

3400 

25,26 

1,39 

: 54,98 

3,03 

11400 

8',, 70 

3450 i 

25,63 

1,41 

7450 

55,35 

3,05 

11450 

85,07 

3500 

26,01 

1,43 

7500 

55.73 

3.07 

11600 

85,45 

3550 

26,38 

1.45 

7550 

56,10 

3,09 

11550 

85,02 

3600 

26,75 

U47 

7600 

56,47 

3,11 

11600 

86,19 

3650 

27,12 

1.50 

7650 

56,84 

3,13 

11650 

86,56 

3700 

27,49 

1,52 

7700 

57,21 

3,15 

11700 

86,93 

3750 

27,86 

1,54 

7750 

57.58 

3,17 

11750 

37,30 

3800 

28,23 

1,56 

7800 

57,95 

3,19 

. 11800 

87,67 

3850 

28.61 

1,58 

7850 

56,33 

3,22 

11850 

88,05 

3900 

28,98 

1*60 

. 7900 

58470 

3,24 

11900 

88,4 2 

3950 

29,35 

1,62 

7950 

: 59,07 

3,26 

11950 

88,79 

4000 

29,72 

1,64 

8000 

! 59,44 

3,28 

12000 

89,16 


30 


5'i PEHCKN’I’ 


!/)^V 

ASNDAl. 

PrCYffCW 

MionTCArit; 

Pun nPAl. 

UflTTTfl.y 

I'AYVm TO 

I’RtXfJPAt. 

t inthupst 

l/Htk 

f'lR.ST 

AN Nil At. 

I'niiMiim 

MOIITUACt: 

I'RINCIPAI. 

MONIlll.r 

payhknt 1« 

I'niNtji'Ai. 

( INTKnKST 

l/liili 

HUM 

.\NNIIA). 

I'nKAtHlM. 

3,30 

12050 

89,63 

4 

94 

16050 

119,25 

6.51 

3,32 

12100 

89,90 

4 

96 

16100 

119,62 

6,59 

3,34 

12150 

90,27 

4 

98 

16150 

119,99 


3*36 

12200 

90.6 5 

& 

00 

16200 

120.37 

6,64 

3.38 

12250 

91,02 

6 

02 

1.6250 

120,74 

6.66 

3 • itO 

12300 

91 ,39 

5 

04 

16300 

121,11 

6, &U 

3,42 

12350 

91 . 76 

r, 

06 

16350 

121,48 

6,70 

3 « 

12400 

92.13 

5 

08 

16400 

121,85 

■fl • /•* 

3i^ff> 

1 2450 

92.50 

13 

10 

1 6450 

122.22 

•6 « 

3.40 

1 2500 

92,88 

6 

12 

16500 

122.60 

6.7«, 

3,50 

! 2 550 

93.2 5 

5 

14 

1 6550 

122.97 

6 . 7P 

3,52 

1 2600 

93.62 

5 

16 

16600 

123.34 

6,00 

3,54 

1 2650 

9 3.99 

5 

18 

16650 

123, •/! 

6 * H.’ 


1 2700 

94.36 

5 

20 

16700 

124,00 

6 , 04 

3.58 

1 2760 

94.73 


22 

16750 

124.45 

6,06 

3,60 

12000 

95.10 

r, 

24 

16800 

124.82 

6,011 

3,62 

1 2050 

95.4 8 

5 

?.(> 

16050 

125.20 

6 , 90 

3.65 

1 2900 

95.05 

fj 

28 

16900 

125,57 

6 , 92 

3.67 

1 2950 

96.22 

5 

30 

16950 

125,94 

6,94 

3.69 

1.3000 

96.59 

13 

32 

17000 

126,31 

6 ■ 96 

3,71 

13050 

96,96 

■ 

lEH 

17050 

126.68 

6,98 

3,73 

13100 

97,33 

E 


17100 

127,05 

7,0« 

3.75 

13150 

9 7,70 

B 


17150 

127,42 

7.02 

3,77 

1 3200 

90.00 

B 


17200 

127.80 

7,0'! 

3,79 

1 3250 

90,45 

K 


17250 

128,1? 

7,07 

3,61 

1 3300 

90.82 

5 

45 

17300 

120,54 

7,09 

3.83 

1 3350 

99,19 

5 

47 

17350 

128.91 

7,11 

3.85 

1 3400 

99,56 

5 

49 

1740 0 

129,28 

7, 13 

3.07 

1 3 450 

99,93 

5 

51 

17450 

129,65 

7,1'. 

3,09 

1 3500 

100,31 

5 

53 

17500 

130,03 

7*17 

3,91 

13550 

100,68 

5 

55 

17550 

130,40 

7*17 

3.93 

13600 

101.05 

5 

57 

17600 

130,77 

7*21 

3.95 

13650 

101,42 

13 

59 

17650 

131,14 

7*2 i 

3,97 

13700 

101,79 

5 

61 

17700 

131 ,51 

f ■* 

3.99 

13750 

102.16 

5 

63 

17750 

131,(1(! 


4,01 

13800 

102 ,53 

5 

65 

17000 

132.25 

7,29 

4,0 3 

13650 

102,91 

5 

67 

1,7850 

132,63 

^ i 

',,0 6 

1 3900 

103,26 

5 

69 

1790 0 

133,00 

7,3.1 

4.00 • 

1 3950 

103.65 

5 

71 

1795 0 

133.3? 

7,35 

4.10 

14000 

104,02 

5 

73 

10000 

133,74 

7 » 3 f 

4,12 

14050 

104.39 

5 

75 

IflOSO 

134,11 

7,39 

4,14 

14100 

104,76 

5 

78 

18100 

134,411 

7,41 

4,16 

14150 

105,13 

5 

BO 

18160 

134,00 

7.4 3 

4.10 

14200 

105.51 

5 

02 

18200 

135,23 

■ 7.45 

4,20 

14250 

105,08 


04 

10250 

135,60 

'/,4I3 

4,22 

14300 

106,25 

5 

86 

10300 

135,97 

7, S') 

4,24 

14 350 

106,62 

5 

08 

10350 

136,34 

7.:i>2 

4,26 

14400 

106.99 

5 

90 

10400 

i36»'n 

7,54 

4,20 

14460 

107,36 

5 

92 

18450 

137. 01.1 

7,56 

4,30 

14 500 

107,74 

5 

94 

18500 

137,46 

7, 5(1 

4,32 

14550 

108,11 

5 

96 

18550 

137,83 

7,60 

4,34 

1.4600 

108,46 

5 

98 

16600 

130,20 

7,62 


14650 

108,85 

6 

00 

18650 

138,67 

7,6', 

',.3(1 

14700 

109,22 

6 

02 

10700 

130.94 

7 t 66 

4,40 

14 750 

109,59 

6 

04 

10750 

139,31 

7,60 

4 » ^ < 

14800 

109,96 

6 

06 

18800 

139,60 

7*70 

4,44 

14 050 

110,34 

6 

08 

18050 

140,06 

7*7.1: 


14900 

110.71 

6 

10 

1890 0 

140,43 

7*74 

4,49 

14950 

111.08 

6 

12 

18950 

140,80 

7*76 

4.51 

1 5000 

111,45 

6 

14 

19000 

141,17 

7.70 

4,53 

15050 

111.82 

6 

16 

19050 

141 ,54 

7*80 

4.55 

15100 

112,19 

6 

16 

19100 

141,91 

7*02 

4.57 

15150 

112,56 

6 

21 

19J50 

142,20 

7*04 

4,59 

15200 

112,94 

6 

23 

19200 

142,66 

7*U6 

4.61 

15250 

113,31 

6 

25 

19250 

143,03 

7.0ft 

4,63 

15300 

113,66 

6 

27 

19300 

143,40 

7»9l 

4.65 

15350 

114,05 

6 

29 

1935 0 

143,77 

7.93 

4.67 

15400 

114,42 

6 

31 

19400 

144,14 

7 ,95 

4.69 

15450 

114,79 

6 

33 

19450 

144,61 

7,9 7 

4,71 

L5500 

115,17 

6 

35 

1,9500 

144,09 

7 ,99 

4.73 

15550 

115,54 

6 

37 

19560 

145,26 

O.Ol 

4,75 

15600 

116,91 

6 

39 

19600 

145,63 

6.0-1 

4,77 

15650 

116,28 

6 

41 

19650 

146,00 

0«0!5 

4,79 

15700 

116,65 

6 

43 

19700 

146,37 

0,07 

4,81 

15750 

117,02 

6 

45 

19750 

146,74 

ft, 09 

4,83 

16800 

117,39 

6 

47 

19000 

147,11 

ft *11 

4,05 

15650 

117,77 

6 

49 

19850 

147,49 

f),U 

4,07 

15900 

118,14 

6 

51 

19900 

147,86 

ft • If* 

4.89 

15950 

118,51 

6 

53 

19950 

140,23 

' (1.17 

4.92 

16000 

118.68 

6 

55 

20000 

140,60 

■ 8.19 
















mobtga-gf: 

I'RISaPAL 

WINTIItY 

I’AYMrVT TO 

rniROPAi, 

A mirHEsr 

KISST 

ANNDAl. 

PRmU.M 

KOR TRACE 

PRINCIPAL 

MONTHLY 

PAYMENT TO 
PfllNaPAl , 

* INTER(:.Sr 

20050 

206,51 


32050 

238 ,13 

26100 

200,78 


32100 

238,50 

26150 

209,15 


32150 

238,87 

26200 

209,53 

11,55 

32200 

239,25 

26250 

209,90 

11.67 

32250 

239.62 

26300 

210,27 

11,59 

32300 

239 .99 

26350 

210,65 

11,61 

32350 

250 • 36 

26^00 

211,01 

11.63 

32500 

250,73 

26550 

211.38 

11,65 

32550 

251,10 

26500 

211,76 

11,67 

.9 2500 

251,58 

20550 

212,13 

11.69 

32550 

251,05 

26600 

212.50 

11,71 

32600 

252,22 

28650 

212.67 

11.75 

32650 

252.59 

20700 

213,25 

11.76 

3 2700 

2 ^ 2*96 

2075 0 

213.61 

11,70 

32750 

253,33 

26000 

213,98 

11.80 

22600 

253.70 

28650 

215,36 

11,82 

32050 

255,08 

20900 

215,73 

11,85 

32900 

255,55 

28950 

215,10 

11,06 

32950 

255,82 

29000 

216,57 

11,80 

33000 

255.19 

29050 

216,85 

11.90 

33050 

255,56 

29100 

216,21 

11,92 

33100 

255,93 

29150 

216,56 

11,95 

33150 

256,30 

29200 

216,96 

11.96 

33200 

256.68 

29250 

217,33 

11.98 

33250 

257,05 

29300 

217.70 

12,00 

33300 

257.52 

29350 

216,07 

12,02 

33350 

257 , 79 

29500 

216,55 

12,05 

33500 

258,16 

29550 

210,01 

12,06 

33550 

258.53 

29 500 


12,08 


258,91 

29550 

219,56 

12,10 


259,20 

29600 

219,93 

12,12 

33600 

259,65 

29650 

220,30 

12 . 15 


250,02 

29700 

220,67 

12.17 

33700 

250,39 

29750 

221,05 

12.19 


260,76 

29000 

221,51 

12,21 


251 *13 

29050 

221,79 

12,23 

33850 

251 ,51 

29900 

222,16 

12,25 

33900 

251,08 

29950 

222,53 

12.27 

33950 

252.25 

30000 

222,90 

12,29 

35000 

252,62 

30050 

223,27 

12,31 

35050 

252.99 

30100 

223,65 

12,33 

35100 

253.36 

30150 

225,01 

12.35 

35150 

253,73 

30200 

225,39 

12,37 

35200 

255, 11 

30250 

225,76 

12,39 

35250 

255.58 

30300 

225,13 

12*51 

35300 

255.05 

30350 

225,50 

12*53 

35350 

255.22 

30500 

225,87 

12,55 

35500 

256,59 

30550 

226,25 

12.57 


255,96 

30500 

226,62 

12,59 


236,35 

30550 

226,99 

12,51 


256.71 

30600 

227,36 

12,53 

^5600 

257,08 

30650 

227,73 

12,55 

35650 

257,55 

30700 

226,10 

12,57 

35700 

257,82 

30750 

220,57 

12,60 

35750 

250,19 

30600 

228,65 

12,62 

35800 

250,56 

''•0050 

229,22 

12*65 

35860 

250,95 

30900 

229,59 

12*66 

35900 

259,31 

30950 

229,96 

12468 

35950 

259,60 

31000 

230,33 

12,70 

35000 

260 ,05 

31050 

230,70 

12.72 

35050 

260,52 

31100 

231,07 

12,75 

35100 

260,79 

31150 

231,55 

12,76 

35150 

261,16 

31200 

231,82 

12,78 

35200 

261,55 

31250 

232,19 

12,80 

35250 

261,91 

31300 

232,56 

12,82 

35300 

262.28 

31350 

232,93 

12,85 

'35350 

262,65 

31500 

233,30 

12,86 

.' 35500 

263,02 

31550 

233,67 

12,68 

35550 

263,39 

31500 

■ 235,03 

12,90 

35500 

263.77 

31550 

235,52 

12,92 

35550 

265.15 

31600 

235,79 

12,95 

35600 

265,51 

31660 

235,16 

12,96 

35650 

265,68 

31700 

235,53 

12,90 

35700 

265,25 

31760 

235,90 

13,00 

95750 

265,62 

.'31600 

236,27 

13,03 

35800 

265,99 

31650 

236,65 

13,05 

35850 

266,37 

31900 

237,02 

13 i 07 

35900 

266,75 

'31960 

237,39 

13,09 

35950 

267,11 

32000 

237,76 

13 , n 

36000 

267 . 58 


514 PERCENT 


FIBST 

ANNUAL 

PREMIUM 

MOnTCAfiC 

phincipal 

HOH11ILY 

PAYll TO 

PRlNaPAI. 

t INIF.IIESI 

i/l*i,ti 

HR.ST 

ANNUAL 

PHEIMIUU ; 

13,13 

36050 

267.65 

14,77 

13,15 

36100 

268.22 

14,79 

13,17 

36150 

268.59 

14.81 

13,19 

36200 

268.97 

14,83 

13,21 

^6250 

269«34 

14,65 

13,23 

36300 

269.71 

14.87 

13,25 

3635 0 

270,08 

14,89 

13,27 

36500 

270.45 

14.91 

13,29 

36550 

270,82 

14.93 

13,31 

36500 

271.20 

14.95 

13,33 

36550 

271,57 

14,97 

13,35 

36600 

271,94 

14,99 

13.37 

3 665 0 

272.31 

15,01 

13,39 

3 6700 

272.68 

15.03 

13.51 

36750 

273,05 

15,05 

13.53 

36800 

273,42 

15.07 

13.56 

36850 

273.80 

15,09 

13,58 

36900 

274,17 

15,11 

13 , 5 C 

3 6950 

274,54 

15.13 

13,52 

37000 

275,91 

15,16 

13,55 

37050 

275,28 

15.18 

13,56 

37100 

275,65 

15,20 

13,58 

37150 

276,02 

15,22 

13,60 

37200 

276,40 

15,24 

13,62 

37250 

276,77 

15,26 

13.65 

37300 

277,14 

15.28 

13.66 

51735 0 

277,51 

15,30 • 

13,60 

37500 

277.88 

15.32 

13,70 

37550 

276,25 

15,34 , 

13.72 

37500 

278,63 

15.36 

13,75 

37550 

279.00 

15,38 

13,76 

37600 

279,37 

15,50 

13,70 

37650 

279,74 

15,42 

13*80 

37700 

200.11 

15,44 

13,02 

37750 

280.48 

15,46 

13,85 

37800 

280.85 

15,48 

13,66 

37850 

281.23 

15 * S 0 

13,09 

37900 

261.60 

15,52 

13.91 

37950 

201,97 

15,54 

13,93 

38000 

282,34 

15,56 

13,95 

38050 

282,71 

15.59 

13,'97 

38100 

203,00 

15.61 

13,99 

38150 

203,45 

15,63 

15,01 

3 B 200 

263,03 

15.65 

15,03 

38250 

285,20 

15,67 

15,05 

38300 

285,57 

15,69 

15,07 

38350 

285,95 

15,71 

15,09 

38500 

286,31 

15.73 

15,11 

36550 

285,68 

15.75 

15 * 13 

38500 

286,06 

15.77 

15,15 

38550 

286,53 

15.79 

15 , 17 

38600 

266,60 

15,61 

15,19 

■3 8650 

267,17 

15,83 

15,21 

38700 

287,54 

15,85 

15,23 

38750 

287,91 

15,07 

15,25 

38000 

268.28 

15.69 

15,27 

38 S 50 

288,66 

15,91 

15*30 

38900 

289,03 

15,93 

15*32 

38950 

289,50 

15,95 

15.35 

^.9000 

289,77 

15,97 

15.36 

39050 

290.14 

15.99 

15*38 

39100 

290,51 

16.02 

15,50 

39150 

290,88 

16,04 

15,52 

39200 

291,26 

16,06 

15,55 

39250 

291,63 

16,08 

15,56 

39300 

292,00 

16 , 10 

15,58 

: .39350 

, 292.37 

16,12 

15,50 

39500 

292.74 

16 , 14 

15,52 

39550 

293,11 

16,16 

15,55 

39600 

293,49 

16.18 

15.56 

39550 

293,86 

16.20 

15,58 

39600 

294,23 

16.22 

15,60 

39650 

294,60 

16,24 

15,62 

39700 

294,97 

16.26 

15,65 

; 39750 

295,34 

16.28 

15,66 

39800 

295,71 

16.30 

15,68 

3965 C 

296,09 

16,32 

15,70 

3990 C 

296,46 

16,34 

15,73 

39950 

296.83 

16,36 

15,75 

40000 

297,20 

16,38 




































20 YEARS - 240 MONTHS 


514 PERCENT 


MORTGAGE 

PRl'iaPAI. 


V40?(THl,1( I /ISO 

PATMrano! ftUST 
rillHClIMI; 

« rSTEHEST 


iO 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

000 
050 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1050 

1 100 
1150 
1200 , 

1250 

1300 

1350 

1900 

19 50 

1600 

1650 

1600 

1650 

1700 

1750 

1800 

1050 

1900 

1950 

20 00 
2050 
2)00 
2150 
2200 

2250 

2300 

2350 

2900 

2950 

2500 

2550 

2600 

2650 

2700 

2750 

2800 

2850 

2900 

2960 

3000 

3050 

3100 

3150 

3200 

3250 
3300 
33 50 
3900 
3950 

3500 

35i>0 

3600 

3650 

3700 

3750 
38001 
3B50 
3900 
39 50; 


.39 

.67 

l.Ol 

l»35 

1.69 
2-02 

2.36 

2.70 
3.0 3 

3.37 

3.71 
9.09 
9.30 

9.72 

5.06 
5.39 

5.73 

6.07 

6.90 

6.7 9 
7. OB 

7.91 

7.75 

a. 09 

8.9 3 
0.76 

9.10 
9.99 
9.77 


AliHIIAI. 

PfirUlUt! 


.02 

.09 

.06 

.08 

.10 
.12 
.19 
. 16 
. 19 

*21 

.23 

.25 

.27 

.29 

. 31 
. 33 
. 35 
. 37 
.39 

.91 
. 93 
.95 
.97 
.99 

.51 

.53 

.56 

.50 

.60 


WnRTCAGK 

PFIlHriPAl, 


MOHTIU.I 
PA>-«l?<TTO 
PHINdP.U. 
i I’STERf-tr 


9000 
90 60 
9100 
9150 

92 00 

9250 

93 00 
9350 
99 00 
99 50 

9500 
9 5 50 
96 00 , 
96 50 1 
9 7 00 

9 7 50 
9fiOD 
98 50 
9 900 
9950 

5000 

5050 

5100 

5150 

5200 

5250 

5300 

5350 

5900 

5950 


26.96 

27.30 
27.63 

27.97 

20.31 

20.65 

20.98 
29. 32 

29.66 

29.99 

30.33 

30.67 
31.00 

31.39 

31.68 

32.02 

32.35 

32.69 

33.03 

33.36 

33.70 
39.09 

39.37 

39.71 

35.05 

35.39 

35.72 

36.06 
36.90 

36.73 


12 ieAi 
nas7 
ANKIAI. 
P 8 174111 U 


1.6 9 
1.67 
1 . 69 
1.71 
1.73 

1.75 
3.77 
1,79 
1.01 
1 . B3 

1 . 05 
1.87 
1 . 69 
1 .91 
1.93 

1.95 

1.97 

1.99 

2.01 

2.09 

2.06 

2.00 

2.10 
2.12 

2.19 

2.16 

2.10 

2.20 
2.22 
2.29 


10.11 

.62 

5500 

37.07 

10.95 

.69 

5550 

37.41 

10,78 

• ■66 

5600 

37.79 

11.12 

.60 

5650 

30.08 

11.96 

.70 

5700 

30.92 

11 .ao 

. 72 

5750 

30.76 ; 

12.13 

. 79 

5800 

39.09 

12.97 

.76 

5050 

39.93 

12.61 

.73 

5900 

39.77 

13.19 

.00 

5950 

90*10 

13.96 

.02 

6000 

40.9 9 

1 3, 82 

.04 

6050 

40.70 

19.15 

.06 

6100 

41.) 1 

1 9.99 

.88 

6150 

41.95 

19.83 

.90 

6200 

9). 79 

15.17 

■ .93 

6250 

92.1 3 

i5.50 

.95 

6300 

92*96 

15.89 

.97 

6350 

92.80 

16.10 

.99 

6900 

93.19 

16.51 

UOl 

6950 

93.97 

16,85 

1.03 

6500 

93.81 

17.19 

1,05 

6550 

99*15 

17.52 

1.07 

6600 

99.90 

17,86 

1.09 

6650 

99,0 2 

10.20 

1.11 

6700 

4r>« 1 6 

18.59 

1.13 

6700 

95. 50 

10.07 

1,15 

6000 

95.03 

19. 2 1 

> 1,17 

6050 

96.17 

19.55 

1 1.19 

6900 

96.51 

19.88 

1.21 

6950 

96.0 9 

20.22 

1.23 

7000 

97.10 

20,56 

1.25 

7050 

97,52 

20,89 

1.27 

7100 

97.85 

21.23 

1.30 

7150 

98.19 

21.57 

1.32 

7200 

98.53 

21.91 

1.39 

7250 

40,87 

2 2, 29 

1.36 

7300 

99.20 

22*58 

1.38 

7350 

99, 59 

22.92 

1.90 

7900 

99,08 

23.25 

1.92 

7950 

50.21 

23.59 

1.99 

7500 

50,55 

23*93 

1.96 

7550 

50.89 

29. 26 

1.90 

7600 

51.22 

29.60 

1.60 

7650 

51.56 

29.99 

1.52 

7700, 

51*90 

2 5,28 

1.59 

7750 

52,29 

25.61 

T.66 

7000 

62. 67 

25.95 

1.50 

7850: 

52»9l 

26.29 

1.6Q 

7900 

53.25 

26.62 

1.62 

7950 

53.58 


MORTf.AI'.F, 

rtllSCIPAE 


0000 

8050 

QlOt) 

0150 

6200 

0250 
8300 
0350 
8900 
09 50 

85 00 
8550 
8600 
8650 
8700 

0750 

oaoo 

8650 

8900 

0950 

9000 
9050 
9100 
91 50 
9200 

9250 
9300 
9350 
99 00 
09 50 


MaHTMl.Y 
PAYMKHT 10 
PHmaSMI, 
t [NTEHKST 


53*92 

59.26 

59.59 

59.93 

55.27 

55.61 

55.99 

56.2 0 

56.62 
5 6.95 

57.29 

57.63 
57.96 

50.30 

50.69 

50*96 

59.31 

59.65 

59.99 

60.32 

60.66 
61.00 

61.33 
61.67 
62.01 

62.3 5 
62*60 
63.02 
63.36 

63.69 


l/l?vK 

MUST 

AN9UAI. 

PKKMIUM 


3.29 
3.31 
3.33 
3.35 
3 .37 

3.39 
3.91 
3.93 
3.9 5 
3.97 

3 . 50 
3.52 

3.59 
3 . 56 
3. 58 

3 . 60 
3.62 

3.69 
3.66 

3.68 

3.70 
3.72 

3.79 

3.76 

3.70 

3.80 
3.82 
3.89 
3.07 
3.09 


MOnT(iA(iK 

PltlNOPAL 


HOVTilLY 
PAYMEHT TO 
PRIH aPAt. 
4 INTEnUST 


2.26 

9500 

69*03 1 

3.91 

2.28 

9550 

69.37 

3.93 

2.30 

9600 

69.70 i 

3.95 

2.32 

9650 

65.09 

3.97 

2.39 

9700 

65.30 

3,99 

2.36 

9 750 

65.72 

9,01 

2 . 38 

9000 

66.05 

9.03 

2.91 

9850 

66. 39 

9.06 

2.93 

9900 

66.73 

9.07 

2.95 

9950 

67.06 

9.09 

2.97 

10000 

67.40 

9.11 

2.99 

10050 

67.79 

9. 13 

2.51 

10100 

68.07 

9.15 

2.53 

10150 

68.91 

9,17 

2.50 

10200 

60.75 

9.19 

2.57 

10250 

69.09 

9.21 

2.59 

10300 

69.92 

9.29 

2.61 1 

10350 

69.76 

9.2 6 

2.63 

10900 

70.10 

9.28 

2.65 

10950 

70*93 

9.30 

2.67 

10500 

70.77 

9.32 

2.69 

10550 

71.11 

9.39 

2.71 

10600 

71*99 

9.36 

2,73 

10650 

7 1*76 

9*30 

2.76 

10700 

72*12 

9.90 

2.76 

10750 

72*96 

9.92 

2.ao 

10800 

72*79 

9*99 

2.62 

10050 

73*13 

9*96 

2 . 69 

10900 

73.97 

9*98 

2 . 66 

' 10950 

73.60 

9 • 50 

2.60 

11000 

79*19 

9.52. 

2.90 

11050 

79*90 

9 . 59 

2.92 

tiioo 

79.81 

9.50 

2.99 

11150 

75*15 

9.50 

2.96 

11200 

7 5.99 

9.61 

2,98 

112 00 

75*03 

9.63 

3.00 

1)300 

76* 16 

9.65 

3.02 

11350 

76.50 

4*67 

3.09 

11900 

76,89 

4,69 

3.06 

11950 

77.17 

4.71 

3.08 

11500 

77.51 

4.73 

3.10 

11550 

77.05 

4.75 

3.13 

11600 

78.18 

4.77 

3.15 

11650 

70,52 

4.79 

3.17 

11700 

70.86 

9.81 

3. 19 

11760 

79.20 

9.03 

3.21 

11800 

79.53 

9*05 

3*23 

11650 

.79*87 

9.B7 

3*25 , 

11900 

00.21 

9*89 

3,27 , 

1 1950 

,L__ 

00*59 

9.91 


12000 

12050 

12100 

12150 

12200 

12250 
12300 
12350 
12 900 
1 29 50 

12500 
1 2550 
12600 
12650 
12700 

12750 
12600 
12050 
129 00 
12950 

13000 

13050 

13100 

13150 

13200 

13250 
13300 
1 3350 
1 3900 
13950 

13500 
13550 
13600 
1 3650 
13700 

13750 
1 3800 
130 50 
13900 
13950 

19000 
190 50 
19100 
19150 
192 00 

19250 
19300 
19 350 
19 900 
19950 

19500 

19550 

19600 

196 50 
19700 

197 50 
190 00 
190 50 
19900 
199 50 

15000 
150 50 
15100 
15150 
152 00 

15250 

15300 

15350 

15400 

15950 

15500 

15550 

15600 


60,08 
8 1.22 
8 1.55 
0 1.87 
82*23 

82.57 
02.90 
0 3.29 
83. 50 
8 3.91 

69.25 

89.59 
09.92 

05.26 

05.60 

05.99 

06.27 
1)6.61 

86.95 
87.2ft 

67.62 

07.96 
00.29 
8Q.63 

60.97 

09.31 
89*6 9 
89.90 

90.32 
90*65 

90.99 

91.33 

91.66 

92.00 

92.39 

92.66 

93.01 

93.35 

93.69 

99.02 

99.36 

99.70 

95.03 

95.37 

95.71 

96.05 
96.30 

96.72 

97.06 

97.39 

97.73 

90.07 

90.90 

90.79 
99.00 

99.92 

99.75 

100.09 
100.93 

100.76 

101.10 

101.99 

101.77 

102.11 

102.95 

102.79 

103.12 

103.96 

103.80 

109.13 

109*97 

109.81 
105.19 


VRiK 

HBST 

ANSUAl, 

PREMIUM 


9.93 

9.05 
9.96 
5.00 
5.02 

5.09 

5.06 
5.00 

5.10 
5.12 

5.19 
5.16 
5.18 

5.20 
5.22 

5.29 
5.26 
5.28 

5.30 
6.33 

5,35 

5.37 

5.39 

5.91 

5.93 

5.95 

5.97 

5.99 

5.51 

5.53 

0.55 

5.57 

5.59 

5.61 

5.63 

5.65 

5.67 

5.70 

5.72 

5.79 

0.76 

5.78 

5.80 
5.82 

5.89 

5.06 

5.06 

5.90 
5.92 
5.99 

5.96 

5.90 
6.00 
6.02 
6.09 

6.07 
6.09 
6.11 
6.13 
6.15 

6.17 

6.19 

6.21 

6.23 

6.25 

6.27 

6.29 

6.M 

6.33 

6.35 

6.37 

6,39 

6.91 


16650 

105.90 

6.99 

16700 

105.02 

6.96 

15750 

106.16 

.6*98 

15800 

106.99 

6.50 

15850 

106.03 

6.52 

15900 

107.17 

6.59 

15950 

107.50 

6.56 


P 

jrtcace 

mOPAL 

■ 

MONTOGY 

AYMEMTTO 

PRlNaPAL 

interest 

l/UA 

rntST 

ANNUAL 

PREMIUM 

16000 

107.89 

6.56 

16050 

108.18 

6.60 

16100 

108*51 

6.62 

16150 

100.65 

6.69 

16200 

109.19 

6 

162 50 

109,53 

6.68 

16300 

109.86 

6.70 

16350 

110.20 

6.72 

16900 

110.59 

6.79 

169 50 

110.87 

6.76 

16500 

111.21 

6.78 

16550 

111.55 

6.81 

16600 

111.80 

6.83 

16650 

112.22 

6.65 

16700 

112.56 

6.67 

16750 

112.90 

6.89 

16600 

113.23 

6.91 

16850 

113.57 

6,93 

16900 

113.91 

6.95 

169 50 

119.29 

6,97 

17000 

119.58 

6.99 

17050 

119.92 

7.01 

17100 

115.25 

7.03 

17150 

115.59 

7*05 

17200 

115.93 

7.07 

172 50 

116.27 

7.09 

17300 

116.60 

7.11 

17350 

116.99 

7. 13 

17900 

117.28 

7*15 

17950 

117.61 

7.18 

17500 

117.95 

7.20 

17550 

118.29 

7,22 

17600 

110.62 

7.29 

17650 

118.96 

7.26 

17700 

119*30 

7 . 2 a 

17750 

119.69 

7.30 

17800 

119.97 

7.32 

17050 

120.31 

7.39 

17900 

120.65 

7,36 

17950 

120.98 

7,3H 

18000 

121*32 

7. 90 

18050 

121*66 

7.92 

16100 

121*99 

7.99 

18150 

122.33 

7.96 

18200 

122.67 

T.96 

18250 

123*01 

7.50 

16300 

123.39 

7.5Z ' 

10350 

123,60 

7,55 

18 900 

129.02 

7.57 

18960 

129.35 

7.59 

18500 

129.69 

7.61 

10550 

125.03 

7.63 

18600 

125.36 

7.65 

16650 

125.78 

7.67 

18700 

126.09 

7*69 

18750 

126.30 

7,71 

18800 

126.71 

7*73 

1B050 

127.05 

7.75 

18900 

127.39 

7*77 

18960 

127.72 

7.79 

19000 

120.06 

7,01 

19050 

120*90 

7.83 

19100 

120.73 

7,85 ' 

19150 

129.07 

7.87 

19200 

129.91 

7*90 

19250 

129.75 

7,92 

19300 

130.08 

7.99 

19350 

130,92 

7*96 

19900 

130.76 

7.96 

19950 

131.09 

8.00 

19500 

131.93 

a . 02 

19550 


8.09 

19600 

132. JO 

8.06 

19650 

■ 132.99 

8.08 

19700 

132.78 

8»io 

19750 

133.12 

B.12- 

19800 

133.95 

8.19 

19850 

133.79 

8.16 

19900 

139.13 

8*18 

19950 

139.96 

8*20 
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"i'EARS - 240 MONTHS 


5>i PERCENT 


JlON-niLV 
irAYMratTO 
PRWCIPAI, 
i [KTCHEST 


)/J3lb 

niisT 

ANNUA). 

PHUVIUH 


MORTUAGK 

PHINCIPAl. 

MONTIII.Y 

PAYMENT TO 

I'lUNCirAl. 

A INTEREST 

L/IU 

HR ST 

ANNUAL 

PREMIUM 

KORTLACi: 

PRINCIPAL 

UONTIH.Y 

PAYMENT TO 

PRIKPPAL 

A INTEREST 

1/1 Wi 

FtRST 

ANNUAL 

PREMIIUM 

24000 

161.76 

9.87 

28000 

188.72 

11.51 

24050 

162.10 

9.89 

28050 

139.06 

11.53 

24100 

162.43 

9.91 

26100 

109.39 

11.55 

24150 

162.77 

9.93 

28150 

109.73 

11.58 

24200 

163.11 

9.95 

28200 

190.07 

11.60 

242 50 

163.46 

9.97 

28250 

190.41 

11.62 

2 4300 

163.78 

9.99 

28300 

190.74 

11.64 

2 43 50 

164.12 

10.01 

28360 

19! .00 

11.66 

2 4400 

164.46 

10.03 

26400 

191.42 

11.66 

24450 

164.79 

10.05 

28450 

191.75 

11.70 

24500 

165.13 

10.07 

28500 

192.09 ' 

11.72 

24550 

165.47 

10.09 

20550 

192.43 

11.74 

24600 

165.80 

10.12 

20600 

192.76 

11.76 

24650 

166.14 

10,14 

28650 

193.10 

11.78 

24700 

166.48 

10.16 

2 0 700 

193.44 

n.BO 

24750 

166.82 

10.10 

2 8750 

193.78 

11.02 

24000 

167.15 

10.20 

28300 

194.11 

11.84 

248 50 

167.49 

10.22 

20850 

194.45 

11.86 

24700 

167.83 

10.24 

28 900 

194.79 

11.66 

24950 

168.16 

10.26 

28950 

195.12 

11.90 

25000 

160.50 

10.28 

29000 

195.46 

11.92 

25050 

160.84 

10.30 

29050 

195.00- 

11,95 

25100 

169.17 

10.32 

29100 

196.13 

11.97 

25150 

169.51 

10.34 

29150 

196.47 

n.99 

25200 

169.85 

10.36 

2 9200 

196.01 

12,01 

26250 

170.19 

10.38 

29250 

197.1 5 

12.03 

25300 

170.52 

10.40 

29300 

197.40 

12.05 

26350 

170.06 

10,42 

29350 

197.62 

12.07 

25400 

171.20 

10.44 

29400 

198.3 6 

12.09 

2 54 50 

171.03 

10.47 

2 94 50 

198.49 

12.11 

25500 

171.87 

10.49 

29500 

190.63 

12,13 

25550 

172.21 

10.51 

29550 

199.17 

12. 15 

25600 

172.54 

10.53 

2 9600 

199.50 

12.17 

2 5650 

172.08 

10.55 

29650 

199.84 

12. 19 

25700 

173.22 

10.57 

29700 

200.18 

12.21 

25750 

173.56 

10.59 

29750 

200.52 

12.23 

25800 

173.89 

10.61 

298 00 

200.65 

12.25 

26850 

174.23 

10.63 

29850 

201.19 

12,27 

25900 

174.57 

10.65 

29900 

201.53 

12.29 

25950 

174.90 

10.57 

29950 

201.06 

12.32 

26000 

175.24 

10.69 

30000 

202.20 

12.34 

26050 

175.00 

10.71 

30050 

202.54 

12.36 

26100 

175.91 

10.73 

30100 

202.07 

12,36 

26150 

176.25 

10.75 

30150 

203.21 

12.40 

26200 

176.59 

10.77 

30200 

203.55 

12.42 

26350 

176.93 

10,79 

30250 

203.09 

12.44 

26300 

177.26 

10.81 

30300 

204.22 

12.46 

26350 

177.60 

10.84 


204.56 

12.40 

26400 

177.94 

10,86 

30400 

204.90 

12.50 

26450 

178.27 

10. GO 

30450 

205.23 

12.52 

26500 

178.61 

10.90 ' 

30500 ■ 

205.57 

12.54 

26550 

170.95 

10.92 i 

30550 

20S.91 

12.56 

26600 

179.28 

10.94 

30600 

200.24 

12.58 

26650 

179.62 

10.96 

30550 

206.58 

12.60 

26700 

179.96 

10,98. 

30700 

206.92 

12.62 

26750 

180.30 

11.00 

30750 

207.26 

12.64 

26800 

180.63 

11.02 

30800 

207.59 

12.66 

26850 

100.97 

11.04 

30850 

207.93 

12.69 

26900 

181,31 

11.06 

30900 

208.27 

12.71 

26960 

181.64 

11.08 

30950 

208.60 

12.73 

27000 

101.98 

11.10 

31000 

208.94 

12.75 

27050 

182.32 

11.12 

31050 

209.28 

12.77 

27100 

182.65 

11.14 

31100 

209.61 

12.79 

27150 

182.99 

U. 16 

31150 

209.95 

12,81 

27200 

183.33 

11.10 

31200 

210.29 

12.83 

27250 

103.67 

11.21 

312S0 

210.63 

12.85 

27300 

104.00 

11.23 

31300 

210.96 

12.87 

27350 

184*34 

11.25 

31350 

211.30 

12.69 

27400 

104.68 

11.27 

31400 

211.64 

12.91 

27460 

185.01 

11.29 

31450 

211.97 

12.93 

27500 

185.35 

11.31 

31500 

212.31 

12.95 

27550 

185.69 

11,33 . 

31550 

212.65 

12,97 

27600 

186.02 

11.35 

31600 

212.98 

12.99 

27550 

18606 

11.37 

31650 

213.32 

13.01 

27700 

186,70 

11,39 

31700 

213.66 

13.04 

27750 

187.04 

11.41 

31750 

214.00 

13.06 

27800 

187.37 

11.43 

31800 

214.33 

13.00 

2785<i. 

187.71 

11,45 

31050 

214.67 

13.10 

27900 

180.05 

11,47 

31900 

215.01 

13.12 

27950 

188.38 

11.49 

31950 

215,34 

13.14 


lURrCACK 

PRINaPAl. 

BMT1ILY 

PAYMENT TO 

P#CN CIPAL 

A INTElirST 

l/lllb 

n*CT 

ANNUAL, 

PREIIIUM 

MORTCAGE 

PBIHaPAL 

MONTHLY 

PAYHINT TO 

PRi NOPAL 

A IKTr.Br.ST 

32000 

215.60 

3, 16 

36000 

242.64 

32050 

216.02 

3.10 

36050 

242.90 

32100 

216.35 

L3,20 

36100 

243.31 

32150 

216.69 

L3.22 , 

36150 

243.65 

32200 

217.03 

L3*24 ! 

36200 

243.99 

32750 

217.37 

L3.26 1 

362 50 

244.33 

32300 

217.70 

L3.20 . 

36300 

244.66 

323 50 

216,04 

L3.30 

363 50 

245.00 

32400 

218.38 

13.32 

36400 

245.34 

324 50 

218.71 

13.34 

360 &0 

245.67 

32500 

219.05 

13.36 

365 00 

246.01 

32550 

219.39 

13.38 

36550 

246.35 

32600 

219.72 

13.41 

366 00 

246.66 

32f>50 

220.06 

13.43 

36550 

247.02 

32700 

220.40 

13.45 

36700 

247.36 

32750 

220.74 

13.47 

367 50 

247.70 

32800 

221.07 

13.49 

36800 

248.03 

32850 

221.41 

13.51 

36850 

248*37 

32900 

221.75 

13.53 

36900 

248.71 

32950 

222.00 

13.55 

36950 

249.04 

33000 

222.42 

13.57 

37000 

249.38 

33050 

222.76 

13.59 

37050 

249.72 

33100 

223.09 

13.61 

37100 

250.05 

33150 

223.43 

13.63 

37150 

250*39 

33200 

223.77 

13.65 

37200 

250.73 

33250 

224.11 

13.67 

37250 

251.07 

33300 

224.44 

13.69 

37300 

251.40 

33350 

224.78 

13.71 

37350 

251.74 

33400 

225.12 

13.73 

37 400 

252*08 ; 

33450 

225.45 

13.76 

37450 

252.41 

33500 

225.79 

13.78 

37500 

252.75 

33550 

226. 1 3 

13.80 

37550 

253.09 

33600 

226.46 

13*82 

37600 

253.42 

33550 

226*80 

13.84 

37660 

253.76 

33700 

227.14 

13.86 

37700 

254.10 

33750 

227.48 

13.88 

37750 

254 » 44 

33800 

227.81 

13.90 

37000 

254.77 

33050 

228.15 

13.92 

37850 

255.11 

33900 

220.49 

13.94 

37900 

255.45 

33950 

220.02 

13.96 

37950 

255.78 

3 4000 

229.16 

13.98 

33000 

256.12 

34050 

229.50 

14.00 

38050 

256.46 

34100 

229.03 

14,02 

38100 

256.79 

34150 

230,17 

14.04 

33150 

257.13 

34 200 

230.51 

14.06 

38200 

257.47 

34250 

230.85 

14.08 

30250 

237.81 

3 4300 

231.10 

14.10 

30300 

258.14 

34350 

231,52 

14.12 

38350 

258.48 

34400 

231,86 

14.15 

38400 

258.82 

34450 

232.19 

14,17 

30450 

259.15 

34500 

232.53 

14. 19 

30500 

259.49 

34550 

232.87 

14.21 

38550 

259.03 

34600 

233.20 

14.23 

38600 

260.16 

34650 

233.54 

14.25 

38650 

260.50 

34700 

233.00 

14.27 

38700 

260.34 

34750 

234.22 

14,29 

30750 

261.10 

34000 

234.55 

14.31 

38800 

261.51 

34850 

234.09 

14.33 

380 50 

261.85 

34900 

235.23 

14,30 

30900 

262.19 

34950 

235.56 

14.37 

38950 

262.52 

35900 

235.90 


39000 

262.06 

35050 

236*24 


39050 

263.20 

35100 

236.57 

14.43 

39100 

263.53 

35150 

236.91 

34.45 

39150 

4^6 3* U / 

35200 

237.25 


392 00 

264.21 

35250 

237.59 


39250 

264.55 

35300 

237.92 

14.52 

39300 

264.00 

35350 

238.26 

14.54 

39 350 

265.22 

35400 

238.60 

14.56 

39400 

265.56 

35450 

238.93 

14.58 

39450 

265.89 

• 35500 

239*27 

14.60 

. 39500 

266.23 

35550 

239.61 

14.62 

39550 

266.57 

35600 

239.94 

14.64 

39600 

266.90 

35650 

240*28 

14.66 

39550 

267.24 

35700 

240.6:2 

14.68 

39700 

267.68 

35760 

240*96 

14.70 

39750 

267.92 

; 35000 

241.29 

14.72 

39800 

266.25 

' 35850 

241.63 

14.74 

39850 

268.69 

’ 35900 

241*97 

14.76 

39900 

268*93 

35950 

242.30 

14.78 

39950 

269.26 




40000. 

269.60 


l/lltli 

FIRST 

ANNUAI. 


c>o 

$iO 


,oo 


136.09 
136. 62 
137.16 
137.50 
137.83 


|3300 

>oo 

>1^50 

^^st50 


143.23 

143.56 
143.90 

144.24 

144.57 


153.34 
153.67 
154.01 

154.35 
154.60 


a . 22 

а. 24 
0.27 
8.29 
8.31 

8.33 

8.35 

0.37 

0.39 

8.41 

8.43 

8.45 

8.47 

8.49 

8.51 

8.53 

8.55 

8.57 

0.59 

8.61 

8.64 

8.66 

8.68 

8.70 

б. 72 

8.74 

0.76 

0.78 

8.80 

8.82 

8.84 

8.06 

8.88 

0.90 

0.92 

8.94 

0.96 

B.9B 

9.01 

9.03 

9.05 

9.07 

9.09 

9.11 

9.13 

9.16 

9.17 
9. 19 
9.21 
9.23 

9.25 

9.27 

9.29 

9.31 

9.33 

9.35 

9.38 

9.40 

9.42 

9.44 

9.46 

9.46 

9.50 

9.52 

9.54 

9.56 

9.58 

9.60 

9.62 
9.64 

9.66 

9.68 

9.70 

9.72 

9.75 

9.77 

9.79 

9.01 

9.63 
9.85 


15.21 

15.23 

15.26 

15.28 

15.30 

15.32 
15.34 
15.36 

15.33 
15.40 

15. 42 
15.44 
15.46 

15.43 
15.50 

15.52 

15.54 

15.56 

15.58 

15.61 

15.63 

15.65 

15.67 

15.69 

15.71 

15.73 

15.75 

16.77 

16.79 

15.31 

16.83 

15.85 

15.87 

15.89 

15.91 

15.93 

15.95 

15,98 

16.00 

16.02 

16.04 

16.06 

i6.oa 

16.10 

16.12 

16.14 
16.16 
16. le 
16*20 
16;. 22 

16.24 

16.26 

16.28 
16.30 

16.32 

16.35 

16.37 

16.39 

16.41 

16.43 

16, 45 























H YKAHS ~ 


M0471ll,Y 

1/I5ik 


’AYMENT TO 

EIR5T 

'v){)ri(:ack 

PlIINCIPAI. 

A’lTOtAl. 

pniNaPAi. 

4 Iff TE REST 

I’tlEMIliM 

50 

1 .51 

,02 

loo 

3 .02 

,04 

150 

4 .53 

,0b 

200 

6 >044 

,07 

•250 

7.55 

,09 

30C 

9.06 

.11 

300 

10.57 

. 12 

>400 

12.08 

.14 

<450 

13.59 

.16 

500 

■15.10 

>1U 

550 

16.61 

.28 

600 

13.12 

.21 

650 

19,63 

.2-3 

700 

21. 14 

.2b 

75 0 

22.66 

.2 7 

000 

24 . 16 

.29 

050 

25,67 

.30 

900 

27.10 

.32 

95 0 

20.69 

,3<t 

lOOO 

30,20 

.36 

1050 

31,71 

,37 

1 lOO 

33 t 27. 

.39 

1150 

:»<4 , 73 

.41 

1200 

36 . ? <4 

.43 

1250 

37.73 

.4 3 

1300 

i'J t 26 

.46 

1350 

40 , 77 

.4 8 

l^iOO 

42 . 20 

.30 

1-?4 50 

<4 3 1 7<l 

.52 

1 ‘ion 

<.5 . 30 

.3<4 

1550 

<46.31 

.55 

1600 

4Q • 32 

.37 

1650 

49,03 

,59 

1700 

51 1 34 

.61 

1750 

52.85 

.62 

1800 

5<4 . 36 

.64 

1850 

55 ,87 

.66 

1 1900 

57 , 3ti 

.68 

1950 

58.09 

.70 

2000 

00.40 

.71 

2 o;>o 

61 , 91 

.73 

2100 

63.42 

.75 

2150 

64 4 93 

.77 

2200 

66 . <4 4 

.79 

1 2250 

67 4 95 

■ .80 

2300 

69 , <,6 

.82 

2350 

70 , 97 

.8'4 

2400 

72.48 

.86 

2450 

73,99 

,87 

2500 

75,50 

,89 

2560 

77,01 

.91 

2600 

70,52 

,93 

2650 

00,03 

,9b 

2700 

8 1 .54 

,96 

2750 

03 .05 

.98 

2300 

84 , 56 

1.00 

2350 

86.07 

1.02 

2900 

87.58 

1.0<4 

2950 

89 ,09 

1.05 

3 000 

90.60 

1 i07 

3050 

92 ,1 1 

1 .09 

3 100 

93.6 2 

1.11 

3150 

95.13 

1,12 

3200 

96.64 

1.14 

3250 

98 . 1 5 

1.16 

3300 

99.66 

1.18 

3350 

101.17 

1.20 

3400 

102.60 

1,21 

3450 

104,19 

1.23 

3600 

105,70 

1 ,25 

3550 

107.21 ' 

1.27 

3600 

108,72 

1.29 

3650 

110,23 

1.30 

3700 

111.74 

1.32 

3760 

113.25 

1.34 

3300 

114.76 

1.36 

3850 

116.27 

1.37 

3900 

117,78 

.U3V 

3950 

119.29 

1.41 

4000 

120.80 

1.43 


3 

6 MONTHS 

■■ 


yosniLY 

Vl2ih 


V0HT1I1.Y 



PAYMENT TO 

ri it ST 

1 

’AYMENTTO 


MO mono: 

PFIINCII'AI. 

ASHUA!. 

MORTC.ACi; 

PJIINCIPAE 


pniNriPAi. 

A INTEHECT 

PHEMIDW 

|•WN^II'AL 

i IKTKREST 


4030 

122 ,31 

:.'i5 

8050 

243.11 


4100 

123 .02 

1 .'.6 

a 100 

24<n6 2 


4 150 

125,33 

1 .'.O 

8150 

246,13 


4 2 00 

126. 84 

1.50 

8200 

247. 6<. 


<1 2 3 0 

126.35 

:.52 

6250 

249,15 


4 300 

129 ,06 

1.54 

8 300 

250,66 


4 350 

131 .37 

1.55 

0350 

252,17 


4400 

13 2 .B!l 

1.57 

0<i00 

253,68 


4 4 5 0 

134 .39 

1.59 

0450 

255.19 


4'jOO 

133,90 

1.61 

0500 

256.70 


4 350 

13'/ .41 

1.62 

6550 

250.21 


4 600 

130.92 

1.64 

6600 

259.72 



140.43 

1.66 

OfjSO 

261,23 


4 700 

14 1 .94 

1.60 

870 0 

262,74 


4 75 0 

143.45 

1.70 

8750 

264.25 


4 800 

144,96 

1.71 

8000 

265,76 


4 850 

146,47 

1,73 

8850 

267,27 


4 900 

147,98 

1.75 

890 0 

268.78 


4 950 

149.49 

1.77 

8950 

270,29 


5000 

151,00 

1.79 

9000 

271 .00 


5050 

152.51 

1.00 

905 0 

273,31 


5100 

Ib'i.OR 

1.82 

9100 

274,82 


5150 

155.53 

l.«<f 

9150 

276.33 


5200 

157.04 

1,66 

9200 

277,84 


525 0 

158.55 

1.87 

9250 

279,35 


5300 

160.06 

1.89 

9300 

280,06 


5350 

161.57 

1.91 

9350 

282,37 


5<iOO 

163.00 

1.93 

9400 

283.08 


545 0 

16'+ , 59 

1.95 

94 50 

285,39 


5500 

166, 10 

1.96 

95 00 

286.90 


5550 

167,61 

1 . 90 

9550 

200,41 


5600 

169, 12 

2,00 

9600 

289,92 


5650 

170.63 

2.02 

9650 

291 ,43 


5700 

172.14 

2.04 

9700 

292,94 


5750 

173,65 

2.05 

9750 

294.45 


580 0 

175,16 

2.07 

9000 

295,96 


5050 

176,67 

2.09 

9050 

297,47 


5900 

178, 10 

2.11 

9900 

298,98 


5950 

179,69 

2. 12 

9950 

300,49 


6000 

lai ,20 

2.14 

10000 

302,00 


6050 

102.71 

2.16 

10050 

303,51 


6100 

11)4,22 

2.18 

roloo 

305,02 


6150 

105.73 

2.20 

10150 

306,53 


6200 

107,24 

2.21 

10200 

308,04 


6250 

108.75 

2.23 

10250 

309,65 


6300 

190,26 

2.25 

10300 

311 .06 


6350 

191,77 

2.27 

10350 

312,57 


64 00 

193.28 

2.29 

10400 

31<M0a 


6450 

194 4 79 

2.30 

10450 

315,59 


6500 

196. 30 

2,32 

10500 

3r7, 10 


6550 

197,01 

2.34 

10550 

310.61 


6600 

199,32 

2.36 

■ 10600 

320,12 


6650 

200.83 

2.37 

10650 

321.63 


6700 

202.34 

2.39 

10700 

323.14 


6750 

203.05 

2.41 

10750 

324.65 


6800 

205,36 

2.43 

10800 

326.16 


6050 

206.07 

2.45 

10U50 

327.67 


6900 

200.38 

2,46 

10900 

329, 10 


6950 

209,09 

2,48 

10950 

330.69 


7000 

211 .40 

2.50 

HOOD 

332.20 


7050 

212.91 

2,52 

11050 

333.71 


7100 

214.42 

2.54 

11100 

335.22 


7150 

215.93 

2,55 

11150 

336,73 


7200 

217,44 

2.57 

11200 

330.24 


7250 

218,95 

2.59 

11260 

339,75 


7300 

220.46 

2.61 

11300 

341,26 


7350 

221.97 

2.62 

11350 

342.77 


7400 

223.48 

2,64 

11 <,00 

344.20 


7450 

224,99 

2,66 

11450 

345.79 


7500 

226,50 

2.68 

11500 

347.30 


7550 

228,01 

2.70 

11550 

348.81 


7600 

229,52 

2. 71 

11600 

:350.32 


. 7650 

231,03 

2.73 

11650 

1351.83 


7700 

232,54 

2,75 

.11700 

353.34 


7750 

234.05 

2,77 

1.1750 

354.85 


7800 

235.56 

2,79 

11000 

356. 36 


7850 

237,07 

2.80 

11050 

357,87 


7900 

238.58 

2,82 

11900 

359,30 


7950 

240.09 

2.84 . 

11950 

360.89 


8000 

241,60 

2,86 

12000 

362.40 


51/2 PERCENT 


l/ITih 

HR ST 

ANSKAl, 

PUKMUIM 

MORTGAOE 

PHINCIPAl, 

MOTTRI.y 

AYU IbiT TO 

PRINCIPAl. 

4 INTEREST 

I'lZih 

EIRST 

ANNPAI. 

PREMIUM 

MORTGAGE 

PRIHGPAl. 

HONinUY 

AYMfSTTO 

pniNaPAi. 

i INTEREST 

l/lSi!, 

nnST 

ANNUAL 

PREMIUM 

2.87 

12050 

363.91 

4.30 

16050 

484.71 

5.73 

2 ,89 

12100 

365.42 

4.32 

16100 

486.22 

5.75 

2 ,91 

12150 

366.93 

4 . 3<. 

16150 

487 . 73 

5,77 

2 , 93 

12200 

368.44 

4,36 

16200 

489.24 

5.79 

2.95 

1 2250 

369.95 

4.37 

16250 

490.75 

5.80 

2 , 96 

12300 

371.46 

4.39 

16300 

492 • 26 

5.02 

2 , 98 

12350 

372,97 

4.41 

, 16350 

493.77 

5.84 

3 , 00 

1 2 <.00 

374,40 

4,43 

16400 

'495.28 

5,86 

3.02 

12450 

375.99 

4.45 

16450 

496.79 

5.87 

3,04 

12500 

377.50 

4.46 

16500 

498.30 

5.89 

3.05 

1 2 550 

379,01 

4.40 

16550 

4<A9 .81 

5.91 

3.07 

12600 

300.52 

4.50 

1 660 0 

501.32 

5.93 

3.09 

12660 

302.03 

4.52 

16650 

502.83 

5,95 

3.11 

12700 

383.54 

4.54 

16700 

504.34 

5.96 

3.12 

12 750 

305.05 

4,55 

16750 

505.115 

5.98 

3 . 14 

12000 

306.56 

4.57 

16000 

507.36 

6.00 

3.16 

12850 

308.07 

4.59 

16850 

508.87 

6.02 

3.10 

T2 900 

309,50 

4.61 

16900 

510.38 

6,05 

3.20 

12950 

391.09 

4.62 

16950 

511.89 

6.05 

3.21 

13000 

392.60 

4.64 

17000 

513.40 

6.07 

3.23 

130S0 

394 .11 

4.66 

17050 

514.91 

6.09 

3.25 

13100 

395.62 

4.60 

17100 

516.42 

6.11 

3.27 

1 3150 

397. 13 

4,70 

17150 

517,93 

6.12 

3.29 

13200 

398.64 

4.71 

17200 

519,44 

6. 14 

3.30 

13250 

<tOO .15 

4.73 

17250 

520.96 

6.16 

3.32 

13300 

401.66 

4.75 

17300 

522.46 

6.13 

3 . 34 

1.3350 

<,03.17 

4.77 

17350 

523.97 

6.20 

3.36 

134 00 

404.68 

4.79 

17400 

525.48 

6.21 

3.37 

13 450 

406.19 

4)80 

174S0 

526 . 99 

6 , 23 

3.39 

13500 

407,70 

4.02 

17500 

528.50 

6.25 

3*41 

13560 

409.21 

4.04 

17550 

530.01 

6.27 

3.4 3 

13600 

410.72 

4.06 

17600 

531.52 

6.28 

3.4 5 

13650 

412.23 

4.07 

17650 

533.03 

6.30 

3.46 

13700 

413,74 

4.09 

17700 

534.54 

6.32 

3.48 

13750 

415,25 

4.91 

17760 

536.05 

6. 34 

3.50 

13800 

416.76 

4.93 

17000 

537.56 

6. 36 

3.52 

1 3850 

410.27 

4.95 

17050 

539.07 

6. 37 

3.54 

13900 

419,78 

4.96 

17900 

540.58 

6. 39 

3.5 5 

13950 

421,29 

4.96 

17950 

542.09 

6.41 

3.57 

14 000 

422.00 

5.00 

18000 

543,60 

6.43 

3.59 

14 050 

424.31 

5.02 

18050 

545.11 

6i. 45 

3.61 

14 100 

425.82 

5,04 

18100 

546.62 

6t46 

3.62 

14150 

427,33 

5.05 

18150 

548.13 

6.48 

3 . 64 

14 200 

426,04 

5.07 

18200 

549.64 

6.50 

3.66 

14 250 

430,35 

5.09 

1.0250 

551.15 

6.52 

3 . 68 

14 300 

431,86 

5,11 

18300 

852,66 

6,53 

3.70 

14 350 

433.37 

5,12 

18350 

554,17 

6.55 

3.71 

14 400 

434,80 

5.14 

18400 

555.68 

6,57 

3 . 73 

14 450 

436,39 

5.16 

1B450 

557,19 

6,59 

3,75 

14 500 

437.90 

3.16 

18500 

550,70 

6.61 

3.77 

14 550 

439.41 

5.20 

1B650 

560,21 

6.62 

3.79 

14600 

440,92 

5,21 

18600 

561,72 

6.64 

3.00 

14650 

442,43 

5,23 

18650 

563.23 

6.66 

3.82 

14700 

443,94 

.5,25 

10700 

564.74 

6*68 

3.84 

14750 

445.45 

5.27 

18750 

566.25 

6.70 

3*86 

14800 

446,96 

5.29 

18800 

567.76 

6.71 

3,07 

14S50 

440,47 

5,30 

18850 

560,27 

6.73 

3 . 09 

14900 

449,98 

5,32 

18900 

570,78 

6,75 

3.91 

14950 

451.49 

5.34 

18950 

572.29 

6.77 

3.93 

T5000 

453.00 

5.36 

19000 

573,00 

6.78 

3.95 

15050 

4 54.51 

5,37 

19050 

575,31 

6*30 

3 . 96 

15100 

456.02 

5,39 

19100 

576.82 

6.82 

3 1 98 

13150 

457.53 

5,41 

19150 

570,33 

6.84 

4 . 00 

15200 

459.04 

5.43 

19200 

579,84 

6*86 

.4.02 

15250 

460.55 

5,45 

19250 

581.35 

6.87 

4 .04 

15300 

462.06 

5.46 

19300 

582.06 

6.89 

4.05 

15350 

463.57 

5.48 

19350 

584,37 

6.91 

4.07 

1 5400 

465,08 

5.50 

.19400 

585,80 

6.93 

4.09 

15450 

466.39 

5.52 

19460 

587,39 

6.95 

4,11 

» 5500 

460,10 

5.54 

19500 

506,90 

6.96 

4.12 

15550 

469,61 

5.55 

19550 

590.41 

6.98 

4 . 14 

15600 

471.12 

5.57 

. 19600 

591.92 

7.00 

4.16 

15650 

472.63 

5.59 

19650 

593.43 

7,02 

4.18 

15700 

474,14 

5.61 

19700 

594,94 

7.03 

4,20 

15750 

475.65 

5.62 

19750 

596.46 

7,0'5 

4.21 

15800 

477.16 

5.64 

19800 

597,96 

7.07 

4 » 23 ' 

15050 

‘478,67 

5.66 

1.9850 

599,47 

7.09 

4 . 25 

15900 

480.18 

5.68 

19900 

600.98 

7,11 

4 . 27 

15950 

461.69 

5.70 

19950 

602.49 

7,12 

4.29 

16000 

483.20 

5.71 

20000 

604,00 

7,14 







3 YEARS - 36 MONTHS 514 PERCENT 


MfllHTCACK 

PBIHaPAI. 

MONTHLY 

PAYMKNT Tf) 

PIimCIl’Al, 

t INIKHEST 

l/lith 

J'insT 

ANNUAL 

phemium 

MnnniAt;}: 

PRCNCIIMI. 

WONllll.V 

B’AVMLNT ID 

I’niNUIPAI. 

A INTUflKST 

l/IMi 

Kill ST 

ANNUAl, 

PRUCIIIM 

womuAur, 

t’lilNClPAU 

montui.y 
PAYMENT TO 

principal 

A INTEHLSr 

I/I2lh 

FIRST 

ANNUAL 

PRF.UIDH 

MORTGAGE 

PMIH CIPAt. 

•MaNTIlLY 

PAYMENT TO 
PfllNCtPAU 

s interest 

nnsr 

ANNUAL 

PREMIUM 

MORTGAGE 

PRINOPAL 

MONllll.Y 

PAYMtRIT TO 

PRINCIPAL 

A INTEREST 

1/ im 

ethst 

ANNUAL 

PREMIUM 

i!0050 

605.51 

7,16 

26050 

726,31 

0.59 

20050 

i 067,11 

10.02 

! 32050 

967,91 

11.65 

36050 

1008 .71 

12*87 

20100 

607.02 

7 .10 

26100 

727,02 

B,61 

20100 

860,62 

10.03 

32100 

969,62 

1 1.66 

"6100 

1090 ( 22 

1?. 69 

20150 

608.53 

7,20 

26150 

729,33 

0.62 

28150 

U50.13 

10.05 

32150 

970,93 

1 1 .68 

36150 

1091 . 73 

12.91 

20200 

6 1 0 « 0 

7.21 

26200 

730,06 

(i .66 

20200 

051.66 

10.07 

32200 

972,66 

11.50 

36200 

1093 . 24 

12*93 

20250 

611.55 

7.23 

26250 

732.35 

0.66 

20250 

853.15 

10.0 9 

32250 

973,95 

11.52 

362 5 0 

1094,75 

12,94 

20300 

613.06 

7,25 

26300 

733.86 

B.60 

28300 

856.66 

10. 1 1 

32300 

975.66 

11.53 

36300 

1096.26 

13it 96 

20350 

616.57 

7,27 

26350 

735,37 

0.70 

20350 

056,17 

10,12 

3 2350 

9V6.97 

11.55 

36350 

1097 , 77 

12*98 

20'>00 

616 

7.20 

2 6600 

736,00 

a .71 

20600 

857,60 

; 10,16 

32600 

978,68 

11.57 

36600 

1099.20 

13*00 

20A50 

617.59 

7.30 

0 

730,39 

0.73 

20650 

: 859,19 

10, 16 

32650’ 

979.99 

11.69 

366 50 

UOO . 79 

13*02 

20500 

619.10 

7,32 

26 500 

739,90 

8.75 

20500 

: 060.70 

10.13 

32500 

981.50 

11.61 

36500 

1102,30 

13.03 

20550 

620.61 

7,36 

26550 

761,61 

0,77 

20550 

' 062,21 

10.20 

32550 

983,01 

11.62 

36550 

1 103.81 

13,05 

20600 

622. la 

7,36 

2 6600 

762,92 

0.70 

20600 

1 863,72 

10.21 

32600 

986,52 

11.66 

■^6600 

1105 , 32 

13*07 

20650 

623.63 

7,3 7 

26 6 50 

766,63 

0.80 

20650 

065,23 

10.23 

32650 

936.03 

11.66 

36650 

1106. 83 

13*09 

20700 

625.16 

7,39 

2 6 700 

765 , 96 

0,02 

2D700 

066,76 

10.25 

32700 

987,56 

11.68 

36700 

1 iOO . 34 

13.11 

20750 

626 . 65 

7,61 

r ;6 75 0 

i • 

0,86 

20750 

, 060,25 

10.27 

32750 

939,05 

11.70 

36750 

1109,85 

13*12 

20800 

626.16 

7.63 

2 68 00 

760,96 

0,86 

20000 

069,76 

10.20 

32000 

990,56 

11.71 

36600 

1111.36 

1 3 ■ 

20850 

629,67 

7.66 

26050 

750 ,67 

0.87 

20850 

071,27 

10,30 

'■285 0 

992,07 

11.73 

36C50 

1 1 L2 itt7 

13* 16 

20900 

631.16 

7,66 

2 6900 

751 , y« 

0,89 

20 900 

072,70 

10.32 

32900 

993.50 

11.75 

36^00 

1 114 . 30 

13*10 

20950 

632.69 

7,60 

2 6950 

753,69 

0.91 

20950 

076.29 

10.36 

3 295 0 

995,09 

11.77 

36950 

1115.89 

13.19 

2:000 

636,20 

7.50 

25000 

755.00 

8,93 

29000 

075,80 

10.36 

33000 

996,60 

11.73 

37000 

1117.60 

13*21 

21050 

635.71 

7.52 

25050 

756,51 

0,95 

29050 

877.31 

10,37 

33050 

998,11 

1 1 .00 

37060 

1118.91 

13*23 

21 100 

637.22 

7.53 

25100 

750,02 

0,96 

29100 

070.02 

10.39 

33100 

999,62 

11.82 

37100 

1 120,42 

13*25 

21150 

636.73 

7,55 

25150 

759,53 

0.90 

29150 

800,33 

10.61 

33150 

1001,13 

11.86 

37150 

1121 .93 

13.27 

21200 

660.26 

7,57 

25200 

761 ,06 

9.00 

29200 

001,06 

10,63 

33200 

1002,66 

11.06 

37200 

1123.44 

13,20 


661.75 

7,59 

2 5250 

762,55 

9.02 

29250 

803,35 

10,65 

33250 

1006,15 

IL.B7 

37250 

1124,95 

13*30 


663,26 

7,61 

25300 

766,06' 

9.03 

29300 

886,06 

10.66 

33300 

1005*66 

U.B9 

37300 

1 126.46 

13,32 


666.77 

7,62 

25350 

765,57 

9,0 5 

29350 

886,37 

10,60 

S3350 

1007,17 

11.91 

37350 

1127,97 

13*34 

21600 

666,20 

7,66 

25600 

767.00 

9,07 

29600 

887,00 

10.50 

3 3600 

1008,68 

11.93 

37600 

1129,40 

13, 36 

21650 

6u ^ 

/ 1 66 

25650 

760,59 

9.09 

29650 

869.39 

10.52 


1010.19 

11.96 

376 50 

1130. 99 

13,37 


669.30 

7,60 

2 5500 

770,10 

9,11 

29500 

090,90 

10,63 

33500 

1011,70 

11.96 

37500 

1132.50 

13,39 


650.01 

7,70 

25550 

771,61 

9.12 

29550 

892.61 

10.55 

33550 

1013.21 

11.9(1 

37550 

1134.01 

13,41 

21600 

652,32 

7,71 

2 6600 

773,12 

9,16 

.':9600 

893.92 

10.57 

33600 

1016,72 

12.00 

37600 

1135,52 

13,43 

21650 

653,03 

7,73 

25650 

776,63 

9.16 

29650 

895.63 

10,59 

33650 

1016,23 

12.02 

37650 

1137.03 

13,44 

21700 

655 , 36 

7.75 

25700 

776,16 

9,10 

. 29700 

096,96 

10.61 


1017,76 

12.03 

37700 

1138.54 

13,46 

21750 

656 i 05 

7,77 

25750 

777,65 

9.20 

29750 

090,65 

10.62 

33750 

1019.25 

12.05 

47750 

1140,05 

13,48 

21000 

656,36 

7,70 

25000 

779,16 

9,21 

29800 

099,95 

10,66 

33000 

1020,76 

12.07 

37600 

1141.56 

13,50 

21850 

659.07 

7.00 

2 5050 

700.67 

9,2 3 

29050 

901,67 

10.66 

33060 

1022.27 

12.09 

37850 

1143,07 

13,52 

21900 

661,30 

7.02 

25900 

782,10 

9,25 

29900 

902.98 

10.60 

33900 

1023.70 

12.11 

37900 

1144,58 

13.53 

21950 

662.09 

7.06 

2 5950 

703.69 


29950 

906,69 

10.70 

33950 

1025,29 

12.12 

37950 

1 146,09 

13,55 


666,60 

7.06 

26000 

705,20 


30000 

906,00 

10.71 

36000 

1026.80 

12.16 

38000 

1147.60 

13,57 


665,91 

7,07 

26050 

786,71 


30050 

907,51 

10.73 

3605 0 

1028.31 

12.16 

38050 

1 149 , 1 i 

13,59 

22100 

667,62 

7.09 

26100 

700,22 

9.32 

30100 

909,02 

10,75 

36100 

1029,02 

12.'10 

38100 

1150.62 

13,61 

22150 

668.93 

7,91 

26150 

709,73 

9.36 

30150 

910,53 

10,77 

36150 

1031.33 

12.19 

38150 

1152.13 
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5 YEARS - 60 MONTHS 
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5 YEARS - 60 MONTHS 


51/2 PERCENT 
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28,04 

.77 

5950 

85,56 

2*34 

995 0 

143,08 

3.92 

13950 

200,60 

5.49 

1795 0 

258. 12 

7.0 f 

2000 

28*76 

► 79 

6000 

96,28 

2.36 

lOOOO 

143,80 

3,94 

14000 

201.32 

5.51 

IBOOO 

2 5 n . 8 4 

7.09 

2050 

29,48 

.81 

6050 

07,00 

2*38 

10050 

144 , 52 

3.96 

14050 

202.04 

5.53 

18050 

259.56 

7,11 

2100 

30,20 

. .83 

6100 

07,72 

2.40 

lOlOO 

145 , 24 

3.98 

14100 

202.76 

5.55 

18100 

260. 2Q 

7.13 

2150 

30,92 

.85 

6150 

88,44 

2*42 

10150 

145,96 

4.00 

14150 

203,40 

5.57 

1.0150 

261.00 

7.15 

2200 

31*64 

► 87 

6200 

89,16 

2*44 

10200 

146,68 ; 

4.02 

14 200 

204.20 

5.59 

18200 

261.72 

7.17 

2250 

32*36 

*89 

6250 

89,00 

2.46 

10250 

147,40 ; 

4.04 

1425 0 

204,92 

5.61 

10250 

262 . 44 

7.19 

2300 

33,07 

.91 

6300 

90,59 

2,48 

10300 

148 , 1 1 : 

4.06 

14300 

205,63 

5,63 

18300 

263.15 

7.21 

2350 

33,79 

.93 

6350 

91,31 

2,50 

10350 

148 , 83 

4.08 

14350 

206.35 

5.65 

18350 

263.87 

7.23 

2400 

34,51 

.95 

6400 

92,03 

2,52 

10400 

149 , 55 

4. lO 

14400 

207.07 

5.67 

16400 

264.59 

7.25 

2450 

35,23 

.97 

6450 

92,75 

2,54 

104 50 

150,27 

4.12 

14450 

207.79 

5.69 

184 50 

265.31 

1 1 7 / 

2500 

35,95 

• 90 

6500 

93,47 

2,56 

V0500 

150,99 

4.14 

14500 

200.51 

5.71 

13500 

266,03 


2550 

36,67 

1.00 

6550 

94,19 

2.50 

10550 

151.71 

4.16 

1455 0 

209,23 

5.73 

10550 

266.75 


2600 

37,39 

1.02 

6600 

94,91 

2,60 

10600 

152,43 

4*18 

14600 

209,95 

5.75 

\8600 

267,47 

? 

2650 

38,11 

1.04 

6650 

95.63 

2,62 

10650 

153.15 

4.20 

14650 

210,67 

5.77 

10650 

266 *19 

7.35 

2700 

38,83 

1.06 

6700 

96.35 

2,64 

10700 

153.87 

4*21 

14700 

211.39 

5.79 

10700 

260.91 

7.37 

2750 

39,55 

1,08 

6750 

97,07 

2*66 

10750 

154,59 

4.23 

14750 

212.11 

5.01 

10750 

269 .63 

7.39 

2800 

i 40,26 

1*10 

6800 

97.70 

2,68 

10800 

155.30 

4.25 

14800 

212.02 

5.03 

18000 

270.34 

7.41 

2850 

40,98 

1*12 

6850: 

98,50 

2.70 

lOBSO 

156*02 

4,27 

14850 

213.54 

5.05 

IBOSO 

271 .06 

7,43 

2900 

41,70 

1*14 

6900 

99.22 

2.72 

10900 

166*74 

4.29 

14900 

214,26 

5.07 

18900 

271.70 

7 ,44 

2950 

42,42 . 

1.16 

6950 

99,94 

2,74 

10950 

157.46 

4,31 

14950 

214.90 

6.89 

10950 

272.50 

7 6 

3000 

43,14 

1.18 


100,66 

2,76 

11000 

158*10 

4,33 

15000 

215.70 

5.91 

19000 

273*22 

7,40 

3050 

43,86 

1.20 

7050 

101,38 

2*76 

11050 

156,90 

4.35 

15050 

216.42 

5.93 

19050 

273.94 

7,50 

3100 

44,56 

1.22 

7100 

102,10 

2.80 

1 1 100 

159,62 

4.37 

16100 

217.14 

5,95 

1.9100 

274 .66 

7 1 52 

3150 

45*30 

1*24 

7150 

102,62 

2.82 

11150 

160*34 

4.39 

15150 

217.06 

5,97 

19150 

275.38 

7 ,54 

3200 

46*02 

1*26 

7200 

103,54 

2.64 

1 1200 

161*06 

4.41 

15200 

210.50 

5,99 

19200 

276*10 

7.58 

3250 

46,74 

1*23 

7250 

104,26 

2*86 

11250 

161,78 

4.43 

15250 

219,30 

6,01 

19250 

276.82 

f iPH 

i 

3300 

47*45 

1*30 

7300 

104,97 

2.88 

11300 

162*49 

4.45 

15300 

220,01 

6.03 

19300 

277,53 

7.60 

3350 

48,17 

1*32 

7350 

105.69 

2*90 

1 1350 

163.21 

4.47 

1.5350 

220*73 

6,05 

19350 

278.25 

7,62 

3400 

48,39 

1.34 

7400 

106,41 

2*91 

11400 

163,93 

4.49 

15400 

221.46 

6,07 

19400 

278.97 

7,64 

3450 

49*61 

1*36 

7450 

107,13 

2.93 

11450 

164,65 

4,51 

15460 

222.17 

6.09 

19450 

279.69 

7,66 

3500 

50,33 

1.38 

7500 

107,85 

2*95 

11500 

165,37 

4.53 

15500 

222.09 

6.11 

19500 

200.41 

7,60 

3550 

51,05 

i 1*40 

7550 

108,57 

2*97 

11550 

166*09 

4.55 

15550 

223.61 

6.13 

19550 

261.13 

7,70 

3600 


1*42 

7600 

109,29 

2.99 

11600 

166*01 

4.57 

15600 

224.33 

6.14 . 

19600 

261.85 

. 7,72 

’ 3650 

Kira 

1*44 

7650 

110,01 

3*01 

11650 

167*53 

4.59 

15650 

226.05 

6.16 

19650 

282.57 

7,74 

3700 

H: izil 

1.46 

7700 

110,73 

3*03 

11700 

168.25 

4.61 

15700 

225.77 

6.10 

19700 

203,29 

tt7b 

« 3750 

53,93- 

■ 1*48 

7750 

111.45 

3*05 

11750 

168.97 

4.63 

15750 

226.49 

6.20 

19750 

204,01 

7.7o 

3800 

54,64 

1*50 

7800 

112,16 

3.07 

11800 

169.66 

i 4.65 

15800 

227.20 

6,22 

19800 

204,72 

7.60 

3850 

. 55,36 

1*52 

. 7850 

112,88 

3*09 

11850 

170,40 

4.67 

15850 

227.92 

6,24 

19e5C 

235,44 

7.02 

V: 3900 

56,08 

1*54 

7900 

113,60 

3.11 

13900 

171.12 

4.69 

15900 

228.64 

6.26 

1990C 

206,16 

1.84 

I if 3950 

66,80 

1*56 

7950 

114,32 

3*13 

11960 

17! .84 

4.71 

15950 

229.36 

6.26 

1995C 

206.00 

7(U6 

If. . 6000 

Ih 

ii 

57*52 

1,58 

8000 

115*04 

3*15 

12000 

172,56 

4.73 ■ 

16000 

230.06 

6.30 

2000< 

207.60 

7.80 















































7 YEARS - 84 MONTHS 


51/2 PERCENT 


«nBTr.AfiK 

piimaPAl. 

MONTH l.Y 

VAYHKNT TO 
P it m Cl I’M, 

4 intbukst 

1/121S 

Klii.ST 

annum. 

pheiuum 

MonTUAo: 

PniNCIfAI. 

MOVntl.Y 

PAYMENT TO 

phincipai, 

4 INTBflKST 


I 

a 

i 


24050 

345,04 

20X00 

209.04 


24100 

346,56 

20150 

209,76 

7.94 

24150 

347,20 

20200 

290.48 

7,96 

24 200 

348,00 

;:0260 

291,20 

7,98 

24250 

348,72 

20300 

291,91 

0,00 

24300 

349,43 

20350 

292,63 

8,02 

24350 

350.15 

20000 

293.35 

0 ,04 

24 400 

350.87 

20050 

294,07 

0.06 

24450 

351,69 

20500 

294 , 79 

0,07 

2 4 500 

362.31 

20550 

295,51 

0,09 

24 5 50 

353,03 

20600 

296, 23 

8.11 

2 4 600 

353,75 

20650 

296,95 

0.13 

24 650 

354,47 

2 0700 

297.67 

0,15 

24700 

356.19 

20750 

290,39 

0,17 

24 75 0 

356.91 

20800 

299,10 


24800 

356,62 

20850 

299,02 

1 

24 850 

357,34 

20900 

300,54 

Bv ! 

24900 

358,06 

20950 

301,26 


24 9 50 

358,70 

21000 

301,98 

0,27 

25000 

359,00 

21050 

302,70 

0,29 

25050 

360.22 

21100 

303,42 

8.31 

25100 

360,94 

21X50 

304,14 

8,33 

25150 

361,66 

21200 

304. B6 

0,35 

25200 

362.30 

21250 

305,58 

0,37 

25250 

363,10 

21300 

306,29 

0,39 

25300 


21350 

307,01 

0,41 

25350 

364,53 

21400 

307,73 

0.43 

2 5400 

366,25 

21450 

300,45 


25450 

366,97 

21500 

309,17 


25500 

366,69 

21550 

309,89 

0,49 


367.41 

21600 

310,61 

Q.Sl 

2.5600 

368,13 

21650 

311.33 

8,53 

25650 

368,05 

21700 

312,05 

0,55 

25700 

369,57 

21750 

312,77 

8,57 

25750 

370,29 

21600 

313,48 

0,59 

25800 

371,00 

?.1850 

314.20 

8,61 

25850 

371,72 

21900 

314,92 

8,63 

25900 

372,44 

21950 

315,64 

8,65 


373,16 

22000 

316,36 

0,67 

26000 

373,00 

22050 

317,08 

0,69 

26050 

374,60 

22100 

317,80 

8,71 

26100 

375,32 

22150 

310,52 

8,72 

26150 

376,04 

22200 

319.24 

0,74 

26200 

376,76 

22250 

319,96 

0,76 

26250 

377,40 

2 2300 

320,67 

8,78 

26300 

378,19 

22360 

321,39 

0,80 

26350 

378,91 

22400 

322,11 

0,82 

26400 

379,63 

22450 

322,03 

8.84 

26450 

300,35 

22500 

323,55 

0,86 

26500 

301,07 

22550 

324,27 

0,88 . 

26550 

301,79 

22600 

324,99 

8.90 

26600 

302,51 

22650 

325.71 

8,92 

26650 

EEEl^ 

22700 

326.43 

'8,94 

26700 

383,95 

22750 

327,15 

8,96 

26750 

384,67 

22800 

327,06 

0,90 

26800 

386,38 

22050 

320.50 

9,00 

26850 

306,10 

22900 

329,30 

9,02 

26900 

306,82 

22950 

330,02 

9; 04 

26950 

307.54 

23000 

330,74 

9,06 

27000 

308,26 

23050 

331,46 

9.00 

27050 

388,90 

23100 

332,1(1 

9,10 

27100 

309,70 

23160 

332,90 

9,12 

27150 

390,42 

23200 

333,62 

9,14 

27200 

391,14 

23250 

334,34 

9,16 

27250 

391,86 

23300 

335,05 

9,18 

27300 

392,57 

23350 

335*77 

9,20 

27350 

393,29 

23400 

336,49 

9,22 

27400 

394,01 

23450 

337,21 

9,24 

27460 

394,73 

;;35oo 

337,93 

9,26 

27S0O 

395.45 

23550 

330,65 

9,20 

27550 

396,17 

23600 

339,37 

9,30 

27600 

396,09 

23650 

3.40,09 

9,32 

27650 

397,61 

23700 

340,81 

9,34 

27700 

398,33 

23750 

341,53 

9,36 

27750 

399,05 

23800 

342,24 

9,37. 

27800 

399,76 

23850 

342,96 

9,39 

. 27850 

400,48 

2 3900 

343,68 

9,41 

27900 

401,20 

23950 

344,40 

9,43 

27960 

401,92 

24000 

345,12 

9,45 

. 29000 

402,64 


l/IW, 

n*sr 

AN HU Al, 

PilKMIUM 

MOUTGACK 

PBIHClPAI, 

MONTIIt.Y 

PAVHKNTTO 

PfllNU PAI. 

S INTBREST 

1/1 Yih 

Kl II ST 

ANNIIAl, 

rtlKHISlM 

'lORTCACK 

PHIN CIPA!. 

E CyH 

28050 

403,36 

11,05 

32050 

m 1 

28100 

404,00 

1 1.07 

32100 

E 1 

28150 

404,80 

11,09 

32 150 

9.53 

26200 

405,52 

11,11 

32200 


28250 

406. 24 

11 , 13 

32250 


28300 

406,95 

11.15 

32300 


;'Q35C} 

407,67 

11,17 

32350 


2 840 0 

400,39 

11.19 

324 0 0 

9,63 

2 8450 

409,11 

11.21 

324 5 0 

9,65 

28500 

409,83 

11,23 

32500 

9.67 

20550 

410,55 

11.25 

32550 

9,69 

28600 

411,27 

11,27 

32600 

9,71 

28650 

411,99 

11.29 

32660 

9,73 

28700 

412,71 

11.30 

32700 

9,76 

28760 

413,43 

11.32 

32750 

9.77 

28800 

414, 14 

11,34 

32800 

9,79 

28660 

414, 86 

11.36 

32850 

9,81 

2 090 0 

415,50 

11,30 

32900 

9,63 

20950 

416,30 

11,40 

329 5 0 

9.05 

29000 

417,02 

11 , 42 

33000 

9.87 

29050 

417,74 

11,44 

33050 

9.89 

29100 

410,46 

11,46 

33100 

9.91 

29150 

419,10 

11,48 

33150 

9.93 

29200 

419,90 

ir,5o 

33200 

9,95 

29250 

420.62 

11.52 

33250 

9,97 

29300 

421,33 

11,54 

33300 

9,99 

29350 

422,05 

11.56 

33350 

10,01 

29400 

422,77 

11*58 

3 3400 

10,02 

2 9450 

423,49 

11,60 

33450 

10,04 

2 9500 

424.21 

11,62 

33500 

10.06 

29550 

424,93 

11,64 

33550 

10,08 

29600 

425,65 

11,66 

33600 

10.10 

29650 

426, 37 

11.68 

33650 

10, 12 

29700 

427,09 

11.70 

33700 

10.14 

29750 

427,81 

11*72 

3 375 0 

10.16 

29800 

428,62 

11,74 

33800 

10, 10 

29050 

429,24 

11,76 

33850 

10.20 

29900 

429,96 

11.78 

33900 

10,22 

29930 

430,68 


33950 

10,24 

,30000 

431,40 

11.82 

34000 

10,26 

30050 

432,12 

11.84 

34050 

10.20 

30100 

432,64 

11.86 

34100 

10,30 

30160 

433,56 

11.88 

34150 

10,32 

30200 

434,28 

11.90 

34 200 

10,34 

30250 

435,00 

11.92 

34250 

10,36 

30300 

435,71 

11.94 

34 300 

10,30 

30350 

436,43 

11.95 

34 350 

10,40 

30400 

437,15 

11.97 

3440 0 

10,42 

30450 

437,87 

11.99 

344 50 

10,44 

30500 

438.59 

12,01 

34 500 

10,46 

30550 

439,31 

12.03 

34550 

10,48 

30600 

440,03 

12.05 

34600 

10,50 

30650 

440,75 

12.07 

34650 

10.52 

30700 

441,47 

12.09 

3 4700 

10,64 

30750 

442.19 

12.11 

3 4750 

10,56 

30800 

442,90 

12,13 

34UOO 

10 . sa 

30650 

443,62 

12, 15 

?.4050 

10,60 

30900 

444,34 

12,17 

34900 

10,62 

30950 

445,06 

12,19 

34950 

10,64 

31000 

445,78 

12,21 

35000 

10.65 

31060 

446,50 

12,23 

33050 

10,67 

31100 

447,22 

12,25 

33X00 

10.69 

31150 

447,94 

12,27 

36X50 

10,71 

31200 

448,66 

12,29 

35200 

10,73 

31260 

449,38 

12.31 

35250 

10,75 

31300 

450.09 

12.33 

35300 

10.77 

31350 

450, ex 

12,35 

35350 

10.79 ' 

31400 

451,53 

12,37 

35400 

10,61 

31450 

452.25 

12,39 

35460 

10,83 

31500 

452,97 

12,41 

35600 

10,05 

31550 

453,69 

12,43 

. 35550 

10,07 

M600 

454.41 

12.45 

35600 

10,89 

31650 

455,13 

12.47 

35650 

10. 9X 

31700 

455,83 

12.49 

36700 

10.93 

31750 

456,57 

12.51 

35750 

10,95 

31800 

457,23 

12.53 

35800 

10,97 

31850 

458,00 

12.55 

35850 

10,99 

31900 

458,72 

12.57, 

35900 

11, OX 

31950 

459,44 

12.59 

35950 

11,03 

32000 

460, 16 

12.60 

36000 


MONTHLY 

PAYMENT TO 

PIIINCIPAL 

t IHTEREST 

1 / 1 21h 

FIRST 

ANNUAL 

PltCMIlIM 

MOflTCACE 

PRINCIPAL 

MONTHI.Y 

PAYMENT to 

PHINaPAI. 

i intehest 

1/liih 

FIRST 

AKNIJAI. 

MIlEMli;], 

460 , 88 

12,62 

36050 

sia.40 

14.20 

461 • 60 

12.64 

36100 

519,12 

14.22 

462 . 32 

12,66 

36150 

519.84 

14.24 

463,04 

12,60 

36200 

520.56 

14.26 

463,76 

12,70 

36250 

521.28 

14.20 

4 64,4 7 

12,72 

36300 

521.99 

14.30 

465 , 19 

12,74 

36350 

522.71 

14.32 

465,91 

12,76 

36400 

523,43 

14.34 

466,6 3 

12,78 

364 5 0 

524.15 

14.36 

467 , 35 

12,00 

L6DOO 

524,87 

14.38 

468,07 

12.82 

36550 

525,59 

14.40 

460,79 

12.04 

36600 

526, 31 

14,42 

469,5 1 

12.86 

36650 

527,03 

14.44 

470 ,23 

12,00 

36700 

527,75 

1 • 4 6 


12.90 

36750 

528,47 

14.40 

471,66 

12,92 

36000 

529.18 

14.50 

472 .30 

12,94 

36850 

529,90 

14.52 

473,10 

12.96 

36900 

530,62 

14.53 

473.02 

12.90 

36950 

531,34 

14,55 

474 .54 

13,00 

37000 

532,06 

14.57 

475,26 

13,02 

37050 

532.76 

14,59 

4 75,98 

13.04 

37100 

533.50 

14.61 

476,70 

13,06 

37150 

534,22 

14,63 

477,42 

13,00 

37200 

534 t 94 

14.65 

470,14 

13,10 

37250 

535.66 

14.67 

478,85 

13,12 

37300 

536,37 

14.69 

479,57 

13. 14 

37350 

537,09 

14, 7X 

480,29 

13, 16 

374 00 

537,61 

14.73 

481.01 

13.10 

37450 

536,53 

14. 7D 

481,73 

13.20 

37500 

539,25 

14,77 

492.45 

13,22 

37550 

539,97 

14,79 

483 ,17 

13.24 

37600 

540,69 

14,01 

483,89 

13,25 

37650 

541.41 

14,83 

484,61 

13,27 

37700 

542 , 13 

14,85 

485,33 

13.29 

37750 

542.85 

14.87 

486,04 

13.31 

37000 

543 , 56 

14,89 

76 

13.33 

37050 

544 , 26 

14,91 

487.48 

13.35 

37900 

545,00 

14,93 

480,20 

13.37 

3 7950 

545,72 

14.95 

480,92 

13.39 

30 000 

546,44 

14,97 

489,64 

13.41 

39050 

547,16 

14,99 

490,36 

1 i ^ 3 

58100 

547,68 

15,01 

491,08 

13.45 

30150 

540,60 

15,03 

4 91,80 

13.47 

30200 

549,32 

15,05 

492.52 

13.49 

38200 

560,04 

15.07 

493.23 

13.51 

38300 

550,75 

15,09 

493,95 

1 3. 5 j 

38350 

551,47 

15,11 

<♦9 4,67 

13.55 

3 8 400 

552,19 

15.13 

495,39 

13.57 

38450 

552,91 

15,15 

496,11 

13.59 

30 500 

553,63 

15,17 

496.83 

13.61 

38550 

554,35 

15,10 

^ y / « s> 5 

1 ij- • 6 3 

3 8600 

655,07 

15,20 

490.27 

13,65 

38650 

555,79 

15,22 

498.99 

L • 6 t 

38700 

556,51 

15*24 

499,71 

13,69 

38760 

567,23 

15.26 

500.42 

13.71 

38800 

557,94 

15,28 

501.14 

13.73 

36850 

550,66 

15,30 

5 0 1 , 8 6 

13.76 

30900 

559,38 

15,32 

2 « b t) 

13,77 

30950 

560,10 

15,34 

503.30 

13.79 

39000 

560,82 

16,36 

504,02 

13.6X 

39050 

561,54 

15,30 

504,74 

13.83 

39100 

562,26 

15,40 

505.46 

13,85 

. 39150 

562,98 

15.42 

506, 18 

13,07 

39200 

563.70 

15,44 

506.90 

13*88 

39250 

564,42 

15,46 

607,61 

13.90 

39300 

S65, 13 

15.40 

506, 33 

13,92 

39350 

565.86 

15, 5C) 

609 ,05 

13.94 

39400 

566,57 

15,52 

509. 1 { 

13,96 

39450 

567,29 

15,54 

610.49 

13,98 

3.9500 

568,01 

15,56 

511,21 

14.00 

39550 

568.73 

15,58 

511.93 

14;. 02 

39600 

569 ,45 

15,60 

512.65 

14,04' 

39650 

570,17 

15,62 

513.37 

14.06 

.39700 

■570,89 

15,64 

514,09 

14,08 

'19750 

571,61 

15,66 

514,80 

14.10 : 

39800 

572.32 

1S«6Q 

616.52 

14,12 

39850 

573,04 

15.70 

516.24 ■ 

14,14 

39900 

573,76 

16.721 

516,96 

14,16 

39950 

574.48 

15.77, 

517,68 

14,18 

40000 

575,20 

15.76 



































10 YEARS - 120 MONTHS 


51/2 PERCENT’ 














































10 YEARS -- 120 MONTHS 


5»/2 PERCENT 


mohtcace 

PRmrJiMi. 

MON Til I. Y 

I'AYMENT TO 

I'niNCIPAL 

A INTEnEST 

1/I2lh 

nnsT 

ANNOAl. 

PREMIUM 

20000 

217.20 

6.06 

20050 

217.76 

8.06 

20100 

218.29 

0.06 

20150 

218.83 

8.10 

20200 

219.37 

8.12 

20250 

219.92 

0.16 

20300 

220,66 

8.16 

20350 

221.00 

8.18 

20/.00 

221.56 

8.20 

20^150 

222.09 

8.22 

20500 

222.63 

8.26 

20550 

223.17 

0.26 

20600 

223.72 

8.20 

20650 

226.26 

0.30 

20700 

226,80 

8.32 

20750 

225,35 

0.36 

mmm 

225,09 

6.36 

20850 

226.63 

8.30 


226,97 

8.60 

20950 

227.52 

0.62 

21000 

228,06 

6,66 

21050 

228.60 

8.66 

21100 

229.15 

6.68 


229.69 

0.50 

21200 

230,23 

8.52 

21250 

230,78 

8.56 

21300 

231.32 

8.56 

21350 

231.86 

8.50 


232.60 

0.60 

21650 

232.95 

8.63 

21500 

233.69 

8.65 

21550 

236.03 

8,67 

21600 

236.50 

0.69 

21650 

235.12 

8,71 

21700 

235.66 

0.73 

2 1750 

236.21 

0,75 


236.75 

8.77 

21050 

237.29 

0.79 

21900 

237.83 

0.01 

21950 

238.38 

0.83 

22000 

230,92 

0.05 

22050 

239,66 

6,07 

22100 

260.01 

8.09 

22150 

260.55 

B.91 


261.09 

8,93 

22250 

261.66 

8.95 

22300 

262.10 

0.97 

22350 

262,72 

8,99 


263.26 

9,01 

22650 

263.81 

9.03 

22500 

266,35 

9.05 

22550 

266.89 

9,07 

22600 

265,66 

9,09 

22650 

265.98 

9.11 

22700 

266.52 

9.13 

22750 

267,07 

9.15 

22800 

267.61 

9,17 

22850 

268.15 

9.19 

22900 

260.69 

9,21 

22950 

269.26 

9.23 

23000 

269.78 

9,25 

23050 

260.32 

9,27 

23100 

250,67 

9,29 

23150 

251.61 

9,31 

23200 

251,95 

9.33 

23250 

252,50 

9.35 

23300 

253.06 

9.37 

23350 

253.58 

9.39 

23600 

256.12 

9.61 

23660 

256,67 

9.63 

23500 

265.21 

9.65 

23550 

255,75 

9.67 

23600 

256,30 

9.69 

23650 

256,86 

9.51 

23700 

257.38 

9.53 

23750 

257.93 

9.55 

23800 

258.67 

9,57 

23860 


9,59 

23900 

259.55 

9,61 

23950 

260,10 

9.63 


MOnTUACK 

PnlNCIPAI. 

HD’nill.v 

PAYMENT 10 

Pnmi;ii'Ai. 

4 INTEREST 

I/12ih 

I1RST 

ANNUAt. 

PRKMIUJI 

26000 

260.66 

9.65 

26050 

261.10 

9.67 

26100 

261.73 

9,69 

26160 

262.27 

9.71 

26200 

262.81 

9.73 

26250 

263.36 

9.75 

26300 

263.90 

9.77 

26350 

256.66 

9,79 

26600 

266,90 

9.81 

26650 

265.53 

9.83 

26500 

266.07 

9.85 

26550 

266.61 

9,87 

26 600 

267.16 

9,09 

26650 

267,70 

9,91 

26700 

260.26 

9,93 

26750 

260.79 

9.95 

26600 

269.33 

9,97 

26050 

269,87 

9,99 

26900 

270.61 

10,01 

26950 

270,96 

10,03 

25000 

271.50 

10,05 

25050 

272,06 

10.07 

Ira 

272.59 

10,09 

B i Sh 

273,13 

10,11 

m |S 

273,67 

10.13 

25250 

276,22 

10,15 

25300 

276.76 

10.17 

25350 

275,30 

10.19 

25600 

275,86 

10.21 

25650 

276,39 

10.23 

26500 

276.93 

10.25 

25550 

277.67 

10,27 

25600 

270,02 

10,29 

25650 

270.56 

10,31 

25700 

279,10 

10,33 

25750 

279.65 

10.35 

25000 

280,19 

10.37 

25050 

200.73 

10.39 

25900 

281,27 

10,61 

25950 

201.82 

10.63 

26000 

202.36 

10,65 

26050 

282.90 

10,67 

26100 

283.65 

10,69 

26150 

283,99 

10,51 

26200 

286,53 

10,56 

26260 

285.00 

10,56 

26300 

285.62 

10.58 

26350 

286.16 

10.60 

26600 

286.70 

10.62 

26650 

287,25 

10.66 

26500 

287.79 

10.66 

26550 

208.33 

10,68 

26600 

288.08 

10.70 

26650 

209.62 

10,72 

26700 i 

209.96 

10.76 

26750 

290,51 

10,76 

26800 

291.05 

10.78 

26050 

291.59 

10,80 

26900 

292.13 

10.82 

26960 

292.68 

10.86 

27000 

293,22 

10.86 

27050 

293,76 

10.88 

27100 

296,31 

10,90 

271SO 

296.85 

10.92 

27200 

295,39 

10,96 

27260 

295,96 

10.96 

27300 

296,60 

10.98 

27350 

297,02 

11.00 

27600 

297.56 

11.02 

27660 

298.11 

11.06 

27500 

296.65 

U.06 

27550 

299.19 

11.08 

27600 

299.76 

11 « 10 

,27650 

300.20 

11.12 

27700 

300.82 

11.16 

1 27760 

301.37 

11,16 

27800 

301,91 

U.18 

1 27850 

302.65 

11.20 

27900 

302*99 

11*22 

27950 

303,56 

11*26 


lORrCACE 

’fliNai’Ai, 

MONTHLY 

PAYMENT TO 

PRINCIPAl. 

4 INTEREST 

1/llih 

ITRST 

ANNUAL 

PREMIUM 

28000 

306.08 

11.26 

28050 

306,62 

11.28 

28100 

305. L7 

11,30 

20150 

306.71 

11.32 

28200 

306.25 

11.36 

28260 

306.80 

11.36 

28300 

307,36 

11.38 

28350 

307.88 

11.60 

20600 

308,62 

11,62 

28650 

308.97 

•1 1,66 

28500 

309.51 

11.66 

28560 

310,05 

11. 6B 

28600 

310.60 

11.50 

28650 

311.16 

11.52 

28700 

311.68 

11,56 

28750 

312.23 

11.56 

28BO0 

312,77 

11.58 

28850 

313.31 

11,60 

28900 

313.05 

11.62 

28950 

3 16,60 

11,66 

29000 

316,96 

n.66 

29050 

315.68 

11.68 

29100 

316.03 

11.70 

29150 

316.57 

11,72 

29200 

317.11 

11,76 

29290 

317,66 

, 11.76 

29300 

318.20 

11.78 

29350 

318.76 

i 11, BO 

296 00 

319.20 

11.82 

29650 

319,83 

11.86 

29500 

320,37 

11.86 

29550 

320,91 

11.88 

29600 

321.66 

11.90 

29650 

322.00 

11,92 

29700 

322.56 

11.96 

29750 

323.09 

11.96 

29800 

323.63 

11,98 

29850 

326,17 

12.00 

29900 

326,71 

12,02 

29950 

326.26 1 

12.06 

30000 

325,80 

12.06 

30050 

326.36 

12.08 

30100 

326.89 

12.10 

30150 

327,63 

12.12 

30200 

327.97 

12.16 

30250 

328,52 

12.16 

30300 

329.06 

12.16 

30350 

329.60 

12.20 

30600 

330,16 

12.22 

30650 

330,69 

12.26 

30500 

; 331.23 

12.26 

30550 

331.77 

12.28 

30600 

332,32 

12,30 

30650 

332.86 

12.32 

30700 

333.60 

12.36 

30750 

333.95 

12.36 

30800 

336.69 

12.38 

30850 

335,03 

12,60 

30900 

335.57 

12.62 

30950 

336,12 

12.66 

31000 

336.66 

12.67 

31050 

337.20 

12,69 

31100 

337*75 

12.51 

31160 

338.29 

12.53 

. 31200 

338.83 

12,55 

31250 

339.38 

12.57 

31300 

339.92 

12,59 

31350 

360.66 

12.61 

31600 

361.00 

12.63 

31650 

361.55 

12,65 

31500 

362,09 

12.67 

31550 

362.63 

12.69 

31600 

363.18 

12,71 

31650 

363.72 

12,73 

31700 

366.26 

12.75 

31750 

366.01 

12.77 

31800 

365.35 

12,79 

31850 

365,89 

12.81 

31900 

366.63 

12.03 

. 31960 

366,98 

12,05 


MDRTGACE 

PHtNClPAL 

monthly 

PAYMENT TO 

PRINCIPAL 

4 CN TEHEST 

n*NT 

ANNUAL 

PREMIUM 

32000 

367.52 

12,87 

32050 

368.06 

12.09 

32100 

368,61 

12.91 

32150 

369.15 

12,93 

32200 

369,69 

12.95 

32250 


12,97 

32300 

350.78 

12.99 

32350 

351.32 

13.01 

32600 

351.86 

13.03 

32650 

352.61 

13.05 

32500 

352.95 

13,07 

32550 

353.69 

13.09 

32600 

356.06 

13.11 

32650 

356.58 

13.13 

32700 

355.12 

13.15 

32750 

355.67 

13.17 

32600 

356.21 

13,19 

32850 

356.75 

13.2 1 

32900 

357.29 

13.23 

32950 

357.86 

13.25 

33000 

358,38 

13.27 

33050 

350.92 

13.29 

33100 

359.67 

13.31 

33150 

360,01 

13.33 

33200 

360.55 

13.35 

33250 

361.10 

13.37 

33300 

361.66 

13.39 

33350 

362.16 

13.61 

33600 

362.72 

13,63 

33650 

363.27 

13,65 

33500 

363.81 

13.67 

33550 

366.35 

13.69 

33600 

366.90 

13.51 

33650 

365,66 

13.53 

33700 

365.98 

13.55 

33750 

366.53 

13.57 

33600 

367.07 

13.59 

33850 

367.61 

13.61 

33900 

368.15 

13.63 

33950 

368.70 

13.65 

36000 

369.26 

13.67 

36050 

369.78 

13,69 

36100 

370,33 

13,71 

36150 

370,87 

13.73 

: 34200 

371.61 

13,75 

i 36250 

371.96 

13,77 

36300 

372.50 

13,79 

36350 

373.06 

13.81 

36 600 

373.58 

13.83 

36650 

376,13 

13.85 

36500 

I 376.67 

13.87 

36550 

375.21 

13.89 

36600 

375.76 

13,91 

36650 

376,30 

13.93 

36700 

376,86 

13.95 

36750 

377,39 

13.97 

36800 

377.93 

13.99 

36850 

378.67 

16.01 

36900 

379.01 

16,03 

36950 

379.56 

16.05 

35000 

380,10 

16,07 

36050 

3B0.66 

16,09 

35100 

361.19 

16.11 

35150 

381,73 

16.13 

35200 

382.27 

16.15 

35250 

382.82 

16.17 

36300 

363.36 

16,19 

35350 

383.90 

16.21 

35600 

366.66 

16.23 

36650 

366.99 

16,25 

35500 

385.53 

16,27 

35550 

386.07 

16,29 

35600 

386.62 

16,31 

35650 

387.16 

16.33 

35700 

387,70 

16.35 

35750 

388.25 

16.38 

35800 

388.79 

16.60 

35850 

389.33 

16. '62 

35900 

369.67 

16.66 

35950 

390.62 

16 .66 


KOrRTCAnE 

PRINOPAL 

HOH'niLY 

PAVUI-KT TO 

PRIKaPAl. 

4 INTEREST 

I/liib 

unST 

annual . 

PREMIUM 

36000 

390,96 

14.48 

36050 

391,50 

14.50 

36100 

392.05 

14.52 

36150 

392.59 

14.54 

36200 

393.13 

14.56 

36250 

393,68 

14.58 

36300 

396,22 

14.60 

36350 

396.76 

14.62 

36600 

395.30 

14.64 

36650 

395,85 

14.66 

36500 

396.39 

14.63 

36550 

396.93 

14.70 

36600 

397.68 

14,72 

36650 

398.02 

14.74 

36700 

398.56 

14.76 

36750 

399.11 

14.78 

36800 

399.65 

14,30 

36850 

600.19 

14.82 

36900 

600.73 

14.84 

36950 

601,28 

14.86 

37000 

601,82 

14.88 

37050 

602 . 36 

14,90 

37100 

602.91 

14,92 

37150 

603.65 

14 . 94 

37200 

603.99 

14,96 

37250 

406,56 

14,98 

37300 

406.08 

15.00 

37350 

405.62 

15.02 

37600 

406.16 

15.04 

37650 

406.71 

15.06 

37500 

607.25 

15.08 

37550 

607.79 

15.10 

37600 

408,36 

15.12 

37650 

408,88 

15.14 

37700 

409.42 

15.16 

37750 

409,97 

15.18 

37800 

610,51 

15.20 

37B50 

411.05 

15.22 

37900 

411.59 

15.24 

37950 

412.16 

15.2 

38000 

612.66 

15.2 

38050 

413.22 

15.3 

38100 

413.77 

15.3 

38150 

416.31 

15.3 

38200 

414,85 

15.3 

, 38250 

415,40 

15.3 

38 300 

415.94 

15,4 

38350 

416.40 

15.4 

38600 

617,02 

15.4 

30650 

617,57 

15.4 

38500 

418.11 

15.4 

38550 

418.65 

15.S 

38600 

419.20 

15.5 

30650 

419.76 

15.5 

38700 

620.2S 

15,5 

30750 

620.83 

isUf 

38800 

421,37 

15.6' 

38850 

421.91 

15.6 

38900 

422.45 

15.' 

38960 

423,00 

15' 

39000 

423.54 

1 

39050 

424.08 

1 

39100 

424,63 

1 

39150 

425,17 

1 

39200 

425,71 

1 

39260 

: 426.26 


39300 

426.80 


39350 

427.' 


39600 

427, < 


39650 

428.' 


39500 

428.97 

15.88 

39550 

429.51 

15.90 

39600 

430.06 

15.92 

39650 

430,60 

15.96 

39700 

431.14 

15*9f 

39750 

431.69 

15.98 

39800 

432,23 

16.00 

39850 

432*77 

.16.02 

39900 

433,31 

16.06 

39960 

433,86 

16,06 

40000 

434,40 

16,08 




























12 YEARS - 144 MONTHS 


51/2 PERCENT 


PAY4CTTT0 
WOftTC.ACi: Pftl«f.lPA!. 

PBISaPAL * IMlEFlESr 


3.65 .12 
1,33 .14 
3. fit) .16 
4>,2B .13 
4.76 .20 



PAYMEKT TO 

PRINCIPAt. 

» INTEREST 

76 

.56 

77 

.03 

77 

.51 

77 

.90 

7B 

,46 

70 

,93 

79 

,41 

79 

,80 

80 

,36 

flO 

.84 

0P 

.31 

fll ^ 

,79 

8?( 

.26 

82. 

.74 

83, 

.21 

03 , 

,69 

84, 

.16 

04 , 

,64 

05. 

,11 

05 . 

,59 

56 . 

.07 

86 ■ 

54 

07, 

02 

07, 

49 

87. 

97 

06. 

44 

08. 

92 

09 , 

39 

09 . 

07 

90. 

35 

90. 

02 

91 . 

30 

91 , 

77 


MOSlltUY 
PAVMEST TO 
WORTOACJK PRWai'AI, 


12030 1 14,60 

12100 115,07 


12230 116.50 


I 23 OQ 116.97 
12350 117.45 


12550 119.35 

12600 119.03 

12650 120,30 

12700 120.70 

12750 121.25 


t/ltd 

FIR. ST 

ANNUAL 

PREMUIM 

HORTCAOF 

PRtNaPAl. 

MONTlil.V 

PAVMFNT 10 

PHlNfjrAI. 

t INTER EST 

t/llib 

nnsT 

ahnuai. 

PRl'AIIUU 

4.00 

16050 

152.64 

6,50 

4,90 

16100 

153,11 

6.52 

4,92 

16150 

153,59 

6.54 

4 . 94 

16200 

1 54 . Of, 

6.56 

4.96 

16250 

1 54 . 54 

6,5B 

4.90 

16 300 

155.0] 

6 1 60 

5.00 

16350 

1 55.49 

6.63 

5,02 

16400 

155.96 

6,65 

5.04 

16450 

1 56 . 44 

6.67 

5.07 

16500 

156.92 

6,69 

5.09 

16550 

157.39 

6,71 

5.11 

16600 

157.07 

6. 73 

5,13 

16650 

150,34 

6,75 

5,15 

16 700 

150.02 

6.77 

5,17 

16750 

159,29 

6,79 

5.19 

16000 

159.77 

6.01 

5.2! 

16050 

160.24 

6,03 

5.23 

16900 

160.72 

6.05 

5,25 

16950 

161.19 

6.07 

5.27 

17000 

161.67 

6,09 

5.29 

1705 0 

162.15 

6.91 

5.31 

17100 

162.62 

6,93 

5.33 

17150 

163.10 

6 . 95 

5,35 

17200 

163,57 

6.97 

5,37 

17250 

164.05 

6,99 


5950 56.50 

2.41 

9950 

6000 57,06 

2,43 

1 lonoo 

6050 57,54 

2.45 

10050 

6100 50,0] 

2.47 

10100 

6150 58,49 

2.49 

10150 

6200 50.96 

2.51 

10200 

6250 ! 59,44 

2.53 

10250 

5300 59.91 

2.55 

10300 

6350 60.39 

2.57 

10350 

6400 60.06 

2.59 

‘ 10400 

6450 61,34 

2.61 

10450 

6500 61,02 

2.63 

10500 

6550 62,29 

2,65 

10550 

6600 62,77 

2,67 

10600 

6650 63,24 

2.69 

10650 

6700 63.72 

2.71 

10700 

6750 64,19 

2,74 

10750 

5000 64,67 

2,76 

10800 

6850 65.14 

2.78 

10650 

6900 65,62 

2.00 

10900 

6950 66,09 

2.82 

1095 0 

7000 66.57 

2.04 

1 100 0 

7050 67.05 

2,86 

11050 

7100 57,52 

2.68 

11100 

7150 60. OC 

2.90 

11150 

7200 68,47 

2.92 

11200 

7250 68,95 

2.94 

11250 

7300 69,42 

2.96 

11300 

7350 69,90 

2,90 

11350 

7400 70,37 

3,00 

11400 

7450 70,85 

3,02 

11450 

7500 71.33 

3,04 

11500 

7550 71,80 

3,06 

11550 

7600 72,20 

3.08 

11600 

7650 72,75 

3,10 

11650 

7700 73,23 

3,12 

. 11700 

7750 73.70 

'3.14 

11750 

7000 74,10 

3,16 

IIBOO 

7050 74,65 

3.18 

1 1 850 

7900 75,13 

3,20 

11900 

7950 75,60 

3.22 

11950 

0000 76.08 

3,24 

12000 


5,61 

1 7050 

5.63 

17900 

5,65 

1 7950 

5,67 

10000 

5.69 

10050 

5.71 

10100 

5,73 

10150 

5,76 

10200 

5,7 7 

10250 

5.79 

10300 

5,01 

10350 

5,03 

104 00 

5,06 

10450 

5,00 

10500 

5.90 

10550 

5,92 

10600 

5 , 94 

10650 

5.96 

10700 

5.90 

10750 

6.00 

10000 

6.02 

10050 

6 . 04 

10900 

6,06 

10950 

6,00 

19000 

6.10 

19050 

6,1? 

19100 

6 , 1 4 

19150 

6.16 

19200 

6.10 

19250 

6,20 

19300 

6*22 

19350 

6,?4 

19400 

6.26 

19450 

6,20 

19500 

6.30 

19550 

6,32 

19600 

6,34 

19650 

6 , 36 

19700 
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12 YEARS - 144 MONTHS 


5'^ PERCENT 


HONTHI.Y 1/12,). 

PAVMUn' ra KIDST 

WORTCACE PHINCtPAl. AKHUAl. 

PRIwaPAI. * rMTEBEST PRK.WIUM 


Mnrmii.y 

PAVSIKffT 10 
HOHTfiACK i’RI.'ItJPAI. 
PIIINCIPAI* AmrOREST 


25(150 200,19 

21100 200,66 8,1' 
21150 201.16 S.ll 

21200 201,61 

21250 202.09 B.61 

21300 202,56 0,61 

21350 203.06 fj.fti 

21600 203.51 0,67 

21650 203,99 0,69 

21500 206.67 0,71 

21550 206,96 0.73 

21600 205,62 0.75 

21650 205, fi9 0.77 

21700 206,37 0,79 

2175(1 206.86 8.81 

21800 207.32 8.03 

21850 207,79 B.fll 

21900 200.27 8.87 

21950 208.76 fl.fl9 

22000 209.22 6,91 





















































1 5 YEARS - 180 MONTHS 


51/2 PERCENT 

























































15 YEARS - 180 MONTHS 

MOVTUl.r J/IJil, MDNTIII.Y 1/1 7ih 

PAYMKNTTO flRST PAVMKNTID UnST 

MCR7CACK PtimriPAI. A’JNDAI. MOIITCAGK PRIWrJIMf. A«(M)A1, 

PKlunPAl. ilHTKREST I’HVAIIUM PHIHflPAl. A KiTKIlKSi I’lii.UlUil 


MORTCACi: 

PRIStlIMt, 

VO V rill, V 

I'AYHKHr 1C 

pnwaPAL 

4 IW TRUEST 

l/IJih 

vmsT 

AN HUAI, 

PHFI.IIUK 

MORTf.AGK 

PRWaPAl. 

«0!<TIII.Y 
PAYHIINT TO 

nnwciPAL 

1 rifTKRirsi 

1/1 2iA 

no ST 

ANNllAl. 

PJtPVIUW 

2GOOO 

229.04 

11.43 

32000 

261,76 

13 .07 

20050 

229.45 

11.45 

32050 

262, 17 

13 .09 

20 100 

229,86 

11,47 

32100 

262.50 

13.11 

20150 

230,27 

11,49 

32150 

262,99 

1 13.13 

28200 

230.60 

11.51 

32200 

263,40 

13.15 

28250 

231 ,09 

11,53 

32250 

263,01 

13,17 

28 JOO 

231 .49 

11.56 

32300 

264.21 

13.19 

28350 

23! .90 

11.50 

32350 

264,62 

13.21 

20't00 

232.31 

11,60 

3 2400 

265.03 

13.23 

28‘i50 

232.72 

11.62 

3 2450 

265,44 

13.25 

20500 

233,13 

11.64 

32500 

265.05 

13.27 

2B550 

233,54 

11.66 

32550 

266.26 

13.29 

20600 

233,95 

11.60 

32600 

266.67 

13.31 

28650 

234,36 

11,70 

32650 

267.00 

13.33 

28700 

234.77 

11,72 

32700 

267.49 

13,35 

28750 

235.18 

11,74 

32750 

267.90 

13.37 

20000 

,235 .56 

11.76 

32800 

268.30 

13.39 

2B050 

235 .99 

11.78 

32850 

268.71 

13.41 

20900 

236,40 

11.00 

32900 

269,12 

13.43 

20950 

236,81 

11.02 

32950 

269,53 

13.45 

29000 

237,22 

11.04 

33000 

269,94 

13,47 

29050 

237,63 

11.06 

33050 

270,35 

13.49 

29100 

236,04 

11,08 

33100 

1 270,76 

13.51 

29150 

230.45 

11.90 

33150 

271.17 

13,34 

29200 

236,06 

11.92 

33200 

i 271,58 

13,56 

29250 

239,27 

11,94 

33250 

271.99 

13.38 

29300 

239,67 

11,96 

33300 

272.39 

13.60 

29350 

240,08 

11.98 

33350 

272.00 

13,62 

29400 

240,49 

12.00 

33 400 

273.21 

13.64 

29450 

240,90 

12.02 

33450 

273,62 

13.66 

29500 

241.31 

12.04 

33500 

274,03 

13.68 

29550 

241,72 

12.07 

33550 

274,44 

13,70 

29600 

242.13 

12,09 

33600 

274,05 

13,72 

29650 

242.54 

12.11 

33650 

275,26 

13.74 

29700 

242.95 

12.13 

33700 

275,67 

13,76 

29750 

243.36 

12,15 

33750 

276,08 

13,78 

29000 

243,76 

12.17 

33800 

276.48 

13.80 

29050 

244,17 

12,19 

33850 

276.89 

3 3.82 

29900 

244.50 

12.21 

33900 

277.30 

13,84 

29950 

244.99 

12.23 

33950 

277.71 

13.86 

30000 

245,40 

12.25 

34000 

278.12 

13,00 

30050 

245.01 

12.27 

34050 

270.53 

13.90 

30100 

246,22 

12.29 

34100 

270.94 

13.92 

30150 

246,63 

12.31 

34150 

279,35 

13,94 

30200 

247.04 

12.33 

34200 

279.76 

13,96 

30250 

247,45 

12.35 

34250 

280,17 

13.90 

30300 

247.05 

12.37 

34300 

280,57 

14.00 

30350 

248.26 

12,39 

34350 

280,98 

14.03 

30400 

249.67 

12,41 

34400 

281.39 

14,05 

304 50 

249.00 

12.43 

34450 

261.00 

14.07 

30500 

249,49 

12.45 

34500 

282.21 

14,09 

30550 

249.90 

12.47 

34550 

282.62 

14.11 

30600 

250.31 

12.49 

34600 

283.03 

14.13 

30650 

250,72 

12.51 

34650 

283.44 

14.15 

3070 0 

251.13 

12.53 

34700 

283. Q5 

14,17 

30750 

251.54 

12,56 

34750 

284,26 

14,19 

30000 

251.94 

12.56 

34600 

284,66 

14.21 

30050 

252.35 

12.60 

34050 

265.07 

14,23 

30900 

252,76 

12.62 

34900 

205.48 

14.25 

30950 

253.17 

12.64 

34950 

285.89 

14.27 

31000 

253,58 

12,66 

35000 

286.30 

14,29 

31050 

253.99 

12.68 

35050 

266,71 

14.31 

3U0G 

254.40 

12.70 

35100 

207,12 

14.33 

31150 

254,01 

12,72 

35150 

207.53, 

14.35 

31200 

255.22 , 

12,74 

35200 

207,94' 

14.37 

31250 

255.63 

12.76 

35250 

288.35 

14.39 

31300 

256,03 ' 

12,78 

35300 

288.75 

14.41 

31350 

256.44 : 

12.80 

35350 

209.16 

14,43 

31400 

256.06 

12.82 

35400 

209,57 

14,45 

31450 . 

257,26 

12.04 

35450 

209,98: 

14.47 

31500 

257.67 

12.06 

35500 

290,39 

14.49 

31550 , 

258.00 

12.88 

35550 

290.80 

14.52 

31600 

258.49 

12,90 

35600 

291,21 

14.54 

31650 

258.90 

12,92 

36660 

291.62 

14,56 

31700 

259.31 

12.94 

35700 

292,03 

14.58 

31750 

259.72 

12.96 

35750 

292.44 

14.60 

31800 

260.12 

12.96 

35800 

292.84 

14.62 

31850 

260,53 

13.00 

3 5850 

293,25 

14.64 

31900 

260.94 

13,02 

35900 

293.66 

14.66 

31950 

261.35 

13,05 

35950 

294,07 

14.68 


51/2 PERCENT 

MO»tllI,V l/Hih 

PAYHIWT Til f IflST 
uontuAnr rniNaPAL aknuac. 
rsmaPAi. i rffrarsT pre.«icih 


2 94 

.40 

294 

.69 

295 

.30 

295 

.71 

296 

.12 

296 

.53 

296 

.93 

297 

.34 

297 

.75 



















17 YEARS - 204 MONTHS 


51 /i I’EUCUNT 


MONTH l.Y 




VON Till. r 


Vlhl. 


voniuci; 


PAYVrHT 1T> 
PdiHaPAi. 


yiRST 


HOntnACF; 


rAVwi^NT -ml 
!>H1NQPA1, ' 


nnsr 

ANNVAL 


PKnOTAl, 

t WTERE5T 


PBINOlPAl. 

i INTEREST 



• IR 

.02 

4 05 0 

10.62 


100 

. 76 

.Oft 

ft 100 

3! .00 


150 

1.13 

.06 

4 150 

31.37 


200 

1.51 

.08 

4200 

31.75 


250 

1.89 

. in 

4 250 

32.13 


100 

2.27 

■■ 

4300 

32.51 


350 

2.65 


4350 

12.09 


ft on 

I.OZ 

HM 

4 400 

31 .26 

1 

ft50 

1 .At) 

■W 

4450 

3 3.64 

1 

500 

1, 7B 

.20 

4500 

3ft .02 

1 

5 50 

ft . 1ft 

.21 

4 550 

1ft .40 


50 n 

i'* * 5 ^ 

■ B 

4600 

14 .78 


650 

ft ,91 


4 6 50 

15.15 


700 

5.29 


4700 

15.53 


750 

5 ■ 67 

In 

4750 

35,91 


800 

6,05 

. 11 

4 600 

36 .29 


8 50 

6 ,43 

,15 

: 4050 

36 ,67 


900 

6.Q0 

. 17 

4900 

37 ,04 


950 

7 .18 

. 39 

4950 

37.42 


1000 

7.56 

,ftl 

5000 

37.80 


1050 

7.9ft 

. ft1 

5050 

30. 18 


non 

B.32 

,ft5 

5100 

38 .56 


1150 

8.69 

.ft? 

5150 

38 .93 


1200 

9,07 

.ft9 

5 200 

39.31 


1250 

9. A5 

.51 

5250 

39.69 


1300 

9,83 

, 51 

5300 

40.07 


1350 

10,21 

. 55 

5350 

40 .45 

1 

IftOO 

10. SB 

. 57 

5400 

40.02 

1 

lft50 

10.96 

. 59 

5450 

41.20 


1500 

11.3ft 

< 61 

55 OO 

41 .58 


1550 

11.72 

.6ft 

5550 

41 .96 


1600 

12. 10 

.66 

5600 

42 .34 


1650 

12.ft7 

,68 

5650 

42.11 


1700 

12.85 

.70 

5700 

43 .09 


1750 

13.23 

.72 

5750 

4 3 .47 


IBOO 

11.61 

. 7ft 

5800 

43.85 


1850 

13.99 

.76 

5850 

44,23 


1900 

1ft, 36 

. 78 

5900 

4 4.60 


1950 

1ft . 7ft 



• 98 


2000 

15. 12 

.82 

6000 

45 .36 


2050 

15 . 50 

.8ft 

6050 

4 5 , 74 


2100 

15, ae 

.86 

6100 

46,12 


2150 

16.25 

.88 

6150 

4 6.49 


2200 

1ft. 61 

,90 

6200 

46.07 


2250 

17,01 

,92 

6250 

47.25 


2300 

17,39 

.9ft 

6300 

47,63 


2350 

17,77 

,96 

6350 

48 .01 


2ftOO 

10.1ft 

.98 

6400 

48 .30 


2ft5D 

18,52 

l.no 

64 50 

A8 .76 


2500 

18.90 

1.02 

6500 

A9.14 


2550 

19.26 

1,0ft 

6550 

A9 . 52 


2600 

19.66 

1.07 

6600 

A9 ,90 


2650 

20,03 

1.09 

6650 

50.27 


2700 

20, ft! 

1.11 

6700 

50.65 


2750 

20,79 

i.n 

6750 

51 .03 


2800 

21.17 

1.15 

6800 

51 .41 


2850 

21.55 

1.17 

68 50 

51 ,79 


2900 

21.92 

1. 19 

6900 

52.16 


2950 

22.30 

1.21 

6950 

52 . 54 


3000 

22,68 

1.23 

7000 

52.92 


3050 

23.06 

1.25 

7050 

51 .30 


3100 

23.ftft 

1.27 

7100 

51 , 60 


3150 

23,81 

1.29 

7150 

54.05 


3200 

2ft. 19 

1.31 

7200 

54.43 


3250 

2ft .57 

1.33 

7250 

54.81 


3300 

2ft. 95 

1.35 

7300 

55.19 


3350 

25,33 

■1.37 

7350 

55,57 


3ft00 

25.70 

1,39 

7400 

55,94 


3ft 50 

26,08 

l.ftl 

7450 

56.32 


3500 

26.46, 

1.43 

7500 

56.70 


3550 

26.8ft 

1.45 

7550 

57,08 


3600 

27,22 

‘1.47 

7600 

57.46 


3650 

27.59 

1.50 

7650 

57.83 


3700 

27.97 

U52 

7700 

58.21 


3750 

28,35 

1,5ft 

7750 

58,59 


3800 . 

28,73 

1,56 

7800 

58.97 


3850 

29.11 

1.58 

7850 

59,35 


3900 

29,48 

1.60 

7900 

59,72 


3950 

29,86 

1.62 

7950 

60.10 


ftOOO 

30, 2ft 

U6ft 

8000 

60.48 



prnmiii 


1 . fif. 
1 . P.e 
1.70 
1 . 72 
1 . 7'. 


1 , 7ft 
1 , 76 
l.fiO 
1 . 82 
1 . 8'i 


1.86 

1 . an 

1.91 
1 . 97 
1,95 

1 .97 

1,99 

2.01 

2.01 

2.05 

2.07 

2.09 

2.11 

2.13 

2,15 


2.17 

2.19 

2.21 

2.23 

2.25 

2.27 
2.29 
2.31 
2,1ft 
2, 3ft 


2. 38 
2 . ftO 
2.ft2 
2. Aft 
2. Aft 


2,Ae 

2.50 

2.52 

2.5ft 

2.5ft 


2. 56 
2.60 
2.62 
2.6ft 
2,6ft 

2,68 

2.70 

2.72 

2.7ft 

2,77 

2.79 

2 .ai 

2.83 

2.85 

2.87 

2.89 

2.91 

2,93 

2.95 

2.97 

2.99 

3.01 

3.03 

3,00 

3,07 


3,09 

3.11 

3.13 

3,15 

3,ia 

3.20 
3.22 
3, a A 
3,26 
3 . 2 a 


■ ■ 

wonrriACK 

HnlHClPAl. 

HO ,i THEY 

PAYHfJFTTO 

PfllSaPAl. 

i INTEREST 

1/ liib 

FIRST 

ANN II At. 

PHKVinU 

MORTOAGR 

PnrHCJPAl. 

MONTHLY 

PAYMCrr TO 

PHK OPAL 

1 WTERF^ST 

nRST 

ANNUAL 

PnEMIlIU 

HORTCACK 

PRIHfaPAL 

monthly 

PAYMFMTIO 

I’RINOPAI. 

t inter Esr 

vim 

it RAT 

ANNiMI. 

PniMlUH 


60.86 

3.30 

12050 

91 .10 

IBB 

16050 

121.34 

6,58 


6 1 . 

3.32 

12100 

91,48 

I SI 

16100 

121.72 

6,69 


A 1 .6 1 

3* 3/i 

12100 

91.85 

ISH 

16150 

122,09 

6.62 


A1 

1.16 

12200 

92.23 


16200 

122.47 

6,7.4 

8250 


1.18 

12250 

92.61 

5.02 

16250 

122.05 




1 - An 

12300 

92.99 

5.04 

16300 

123.21 

6,60 


63 • 1 3 

W mf 

12350 

91.37 

5.06 

16350 

121.61 

6,70 


63.50 


12400 

93.74 

5.00 

16400 

121.98 

6. 72 

8450 

63.86 


12450 

94.12 

5,10 

16450 

.124.36 

6,74 

8500 

64,2 6 

3.48 

12500 

94,50 

5.12 

16500 

124,74 

6,76 

8550 

6 4.64 

1. DO 

r f. 3 

94 .88 

5.14 

16550 

125.12 

6,76 

0600 

65.02 

1.5? 

i 1 m 

95.26 

5.16 

16600 

125.50 

6, no 

8650 

65.39 

3.5ft 

• * 3 

95.63 

5.10 

16650 

125.87 

6,82 

6700 

6 ') • 7 7 

3» ')6 

12700 

96.01 

5,20 

16700 

126.25 

6,84 

8750 

66.15 

1.58 

12750 

96.39 

5,22 

16750 

126.63 

6.86 

8800 

66.53 

3.61 

12800 

96.77 

5.2ft 

16000 

127.01 

6,88 

8 950 

66.91 

3,63 

12850 

97.16 

5.26 

16050 

127.19 

6.90 

P900 

67,28 

3.6 5 

1 2900 

97,52 

5.29 

16900 

127.76 

6,97 

8 95 0 

67.66 

1.67 

1 2950 

97,90 

5.31 

16950 

120.14 

6.94 

9000 

68.04 

1,69 

1 3000 

98.28 

5.33 

17000 

120.52 

6,9b 

9050 

68.4 2 

1,71 

11050 

98,66 

5,35 

17050 

120.90 

6.99 

9100 


1.71 

11100 

99,04 

5.37 

17100 

129.28 

7,01 

9150 


3,75 

13150 

99.41 

5.19 

17150 

129.65 

7,01 

9200 

9 

3,77 

1 3200 

99.79 

5.41 

17200 

130,01 

7,05 

9250 

ml 

1,79 

1 3250 

100.17 

5.41 

17250 

130.41 

7,07 

9300 

70.31 


11300 

100,55 

5,45 

17300 

130,79 

7,09 

9350 

70,69 


1 3350 

100,91 

5,47 

17300 

131.17 

7.11 

9400 

71.06 


1 3400 

101,10 

5,49 

17400 

131.54 

7, 1 1 

9450 

71.44 

3.87 

13450 

101.68 

'5,61 

17450 

131.9? 

7.15 

9500 

71.82 

3,89 

13500 

102.06 

5.53 

17500 

132,30 

7.17 

9550 

72.20 

^•9i 

1 3550 

102.44 

5.55 

17550 

132.68 

7, 19 

9600 

72.58 

3.93 

13600 

102,02 

5.57 

17600 

113.06 

f.?1 

9650 

72.95 

3,95 

1 3650 

103.19 

5.59 

17650 

133.41 

7.21 

9 700 

73.33 

3,97 

13700 

103.57 

5.61 

17700 

133.81 

7,75 

9750 

73.71 

1,99 

13750 

103.95 

5.63 

17750 

134.19 

7,7 7 

9800 

74,0 9 

ft. 02 

13800 

104,13 

5,65 

17000 

134,57 

7.29 

9850 

74,47 

A . Oft 

13850 

104.71 

5.67 

17050 

134,95 

7.11 

99OO 

74.84 

A. 06 

13900 

105,00 

5.69 

17900 

135.32 

7,11 

9950 

75.22 

ft. OB 

13950 

105.46 

5.72 

17950 

135.70 

7,15 

mono 

75.60 

A. 10 

14000 

105.84 

5,74 

moon 

136.08 

7,17 

10050 

75.98 

ft.l? 

14050 

106.22 

5,76 

IflOOO 

136.46 

7, 40 

mioo 

76.36 

A. Ift 

14100 

106.60 

5,70 

18100 

136.84 

7,4? 

10150 

76.71 

ft. 16 

14150 

106.97 

5.00 

18150 

117.21 

7,44 

10200 

77.11 

ft, IB 

14200 

107.35 

5.02 

10200 

117.59 

T • *i'ft 

10250 

77,49 

ft. 2 0 

14250 

107.73 

5.04 

10250 

117,97 

7,4 8 

10300 

77,87 

ft. 22 

14300 

108.11 

5.66 

10300 

130,35 

7,50 

10350 

78.25 

ft. 2ft 

14350 

108.49 

5.60 

10350 

130.71 

7,5? 

104 00 

78.62 

ft, 26 

14400 

108.86 

5,90 

18400 

139.10 

7,5 4 

10450 

79.00 

ft. 28 

14450 

109,24 

5.92 

10450 

139,48 

7, 56 

10500 

79.18 

ft. 30 

14500 

109.62 

5,94 

10500 

139.06 

7,5n 

10550 

79.76 

: ft. 32 

14550 

110,00 

5.96 

10550 

140.24 

7,60 

10600 

80.1 4 

ft . 1ft 

14600 

110,30 

5.90 

10600 

140.62 

7,6? 

10650 

80,51 

ft. 36 

14650 

110.75 

6,00 

1Q6S0 

140,99 

7,64 

10700 

80.89 

ft, 18 

14700 

111.13 

6.02 

10700 

141,37 

7,67, 

10750 

81.27 

ft, 4 0 

14750 

111.51 

6.04 

10750 

141,75 

7,6& 

10800 

01.65 

ft. 42 

14800 

111.89 

6 « 06 

10000 

142.11 

7,70 

10850 

02.01 

ft, 45 

14850 

112.27 

6.00 

18850 

142.51 

7. 72 

10900 

82.40 

ft, 47 

14900 

112,64 

6.10 

10900 

142,68 

7,7ft 

10950 

82.78 

ft, 49 

14950 

U3.02 

6,13 

18950 

143,26 

7,76 

11000 

83.16 

ft. 51 

15000 

113.40 

6,15 

19000 

141.64 

7. 7(1 

1 11050 

81,54 

ft. 53 

15050 

113.78 

6,17 

19050 

144,02 

7,00 

luon 

63.92 

ft. 55 

15100 

114.16 

6,19 

19100 

144.40 

7.81 

11150 

84,29 

ft, 57 

16150 

114.53 

6.21 

19150 

144,77 

1.85 

U200 

Bft.67 

ft. 59 

1 5200 

114.91 

6.23 

19200 

145,15 

7.87 

11250 

85.06 

ft, 61 

15250 

115.29 

6.25 

19250 

145.53 

7.89 

11300 

85.43 

; ft. 63 

15300 

115.67 

6.27 

19300 

145.91 

7,91 

11390 

05.81 

1 ft. 65 

15350 

116.05 

6.29 

19350 

146,29 

7,91 

11400 

86.18 

ft. 67 

15400 

116.42 

6,31 

19400 

146.66 

7,95 

11450 

86,56 

ft. 69 

15450 

116,60 

6.33 ■ 

19450 

147.0ft 

7, 97 

11500 

86.94 

ft. 71 

15500 

117,10 

6.35 

19500 

147.42 

7,99 

11550 

87.32 

ft. 73 

• • m 

117.56 

6,37 

19550 

147,00 

a. <11 

11600 

87.70 


^BinT3 

117.94 

6,39 

19600 

140.16 

8.01 

11650 

88,07 

BKr^H 

» » >1 

110.31 

6,41 

19650 

140.55 

8,05 

11700 

08,45 


15700 

118,69 

6.43 

19700 

140,93 

8,07 

11750 

88.83 


15750: 

119.07 

6.45 

19750 

149.31 

8,09 

11800 

89.21 


15000 

119.45 

6,47 

19800 

149.69 

8,11 

11850 

09,59 


15B50 

119.83 

6,49 

19850 

150.07 

8,13 

11900 

89,96 

ft, 88 

15900 

120.20 

6.51 

19900 

150,44 

o.ift 

11990 

90,34 

ft. 90 

1 5950 

120.58 

6.53 

19950 

150,02 

B,i7 

12000 

90.72 

ft. 9 2 

16000 

120,96' 

6.56 

20000 

151,20 

6i 19 























































17 YEARS - 201 MONTHS 


PERCENT 



uoxTiii.r 

I/I2<K 


PAYMfST TO 

KIIIST 

K-STCACE 

PHINCIPAL 

AKNIIAI. 

ms OP At 

t INTF.MiST 



200*50 

151 .56 

8.21 

20100 

151 .96 

0.23 

201^0 

152.13 

0.26 

20200 

152.71 

8.26 

20250 

1 53.09 

6.30 

20300 

153.47 

8,32 

20150 

153.85 

6.34 

20/*00 

154,22 

0.36 

20A50 

1 54,60 

6.36 

20500 

154.9B 

0.40 

20550 

155.36 

8.42 

20600 

155.74 

6.44 

20650 

156,11 

6.46 

20700 

156.49 

6,46 

20750 

156.87 

8.50 

20800 

157.25 

0.5? 

20850 

157.63 

6,54 

20900 

156.00 

8,56 

20950 

158.30 

0,58 

21000 

356.76 

8.60 

21050 

159.14 

8,62 

21100 

359.52 

6.64 

21150 

159.09 

8.67 

21200 

160.27 

8.69 

21250 

160.65 

8.71 

21300 

161 .03 

8.73 

21350 

161 .41 

0,75 

2H00 

161 .70 

8.77 

21450 

162.16 

B.79 

21500 

162.54 

e.ei 

21550 

362,92 

e .63 

21600 

161.30 

8.65 

21650 

163.67 

8.07 

21 TOO 

164,05 

8,69 

21T50 

164,43 

6.9] 

21600 

164,61 

8,93 

21550 

165,19 

8,95 

21900 

165.56 

B,97 

21950 

165,94 

8,99 

22000 

166.32 

9.01 

22050 

166.70 

9,03 

22100 

167.06 

9.05 

22150 

167,45 

9.07 

22200 

167,63 

9.10 

22250 

160.21 

9.12 

22J00 

160.59 

9,14 

22150 

166,97 

9,16 

22400 

169,34 

9.16 

22450 

169.72 

9,20 

22500 

170,10 

9,22 

22550 

170,46 

9,24 

22600 

170.06 

9,26 

22650 

171.23 

9,20 

22700 

171,6! 

9,30 

22750 

171,99 

9,32 

22000 

172.37 

9.14 

22050 

172.75 

9,36 

22900 

173.12 

9,36 

22950 

171.50 

9,40 

23000 

171,80 

9,42 

23050 

174,26 

9,44 

23100 

174.64 

9.46 

23150 

175,01 

9.40 

23200 

175.39 

9.51 

23250 

175,77 , 

9,53 

23300 

176.15 

9,55 

23350 

176.63 

9.57 

23400 

176,90 

.9,59 

23450 

177,28 

9,61 

23500 

177,66 

9.61 

23550 

178.04 

9,65 

23600 

178.42 

9.67 

23650 : 

178,79 

9,69 

2 3 TOO 

179,17 

9,7! 

23T50 

179,55 

9,73 

23600 

179.93 

9,75 

23650 

100.31 

9,77 

23900 

180.68 

9,79 

23950 

161,06 

9,61 

24000 

181 .44 

9,83 





































20 YEARS - 240 MONTHS 


SVz PERCEN 


MI>HTi;*UK 

(lOS Til [.V 

PAYMKil T TO 

PfIWrIPAl. 

i i!n Knb’.ST 

I/12ib 

PIUST 

ANNO AI. 

PHI'.giUU 

— ■ 

PDINCIPAL 

UO^TIH.lf 

P AYUI?iT TO 

rma?M. 

A IhTTinST 

l/IJik 

nnsT 

ArfHUAl. 

i>HKAiii:i.i 

COftVGACK 

PRiSai’AI. 

kiONTiii.r 

PAYAIKKTTO 

rflINTIlPAI. 

^ mrCRKST 

iin.sT 

A^H^fAl, 

[•nBIIIIM 




4 000 

27,52 

1 

.65 

0000 

55.04 

3.29 

50 

.34 

.02 

4 050 

2 7.86 

1 

.67 

8050 

5 5.31! 

3,31 

100 

.69 

.04 

4100 

28,21 

1 

,69 

8100 

5 5 • / 3 

^ *33 

150 

1.03 

.06 

4150 

28 .55 

1 

.71 

0150 


3.35 

200 

1 . 30 

.00 

4200 

28,90 

1 

,73 

0200 

BB 

3.37 

25 0 

1.72 

.10 

4 250 

29,24 

1 

.75 

0250 


3.39 

300 

2.06 

.12 

4300 

29 ,58 

1 

.77 

0300 

57.10 

3.41 

350 

2.41 

.14 

4350 

29.93 

1 

.79 

0350 

67.45 

3.43 

400 

2.75 

,16 

4400 

30,27 

1 

.01 

84 00 

57.79 

3.45 

45 0 

3. 10 

.19 

4450 

30,62 

1 

.83 

8450 

58.14 

3.40 

500 

3 . 44 

.21 

4500 

30.96 

1 

.65 

0600 

50.48 


550 

3.76 

.23 

45 50 

31.30 

1 

.87 

0650 

56.82 


600 

4,13 

.25 

4600 

31.65 

1 

.89 

0600 

59.17 

ks^h 

650 

4.47 

.27 

4650 

31 .99 

1 

.91 

06 50 

59.51 

3.56 

700 

4.02 

.29 

4700 

32.34 

1 

.93 

6700 

59.86 

3.50 

750 

5*16 

.31 

4750 

32.66 

1 

.95 

6750 

60,20 

3.60 

000 


. 33 

4B00 

33.02 

1 

.97 

QflOO 

6 0,54 


850 

5.05 

.35 

405 0 

33.37 

1 

.99 

0850 

60.89 


900 

6.19 

.37 

4900 

33.71 

2 

.02 

0900 

6 1.23 


950 

6,54 

.39 

4950 

34 .06 

2 

,04 

0950 

6 1.58 


lOOO 

6.90 

.41 

5000 

3 4.40 

2 

.06 

gOOO 

61.92 


1050 

7,22 

,43 

5050 

3 4.74 

2 

.06 

9050 

62.26 


UOO 

7.57 

.45 

5100 

35.09 

2 

.10 

9100 

62.61 

3.74 

1 150 

7.91 

.47 

5150 

35.43 

2 

.12 

9150 

62.95 

3.76 

1200 

0,26 

,49 

52:00 

35.78 

2 

.14 

9200 

63.30 

3.70 

1250 

a. 60 

.51 

5250 

36.12 

2 

.16 

9260 

63.64 

3.00 

1300 

0,94 

,53 

5300 

3 6.46 

2 

.18 

9300 

63.98 

3,83 

1350 

9,29 

■ 56 

5350 

36.81 

2 

.20 

9350 

64.33 

3,85 

1400 

9.63 

.58 

5400 

37.15 

2 

.22 

9400 

6'^*^ • Ci ^ 

3.87 

1450 

9.9Q 

.60 

5450 

3 7,50 

2 

.24 

94 60 

65.02 

3.09 

1500 

10.32 

,62 

5500 

37,04 

2 

.26 

9500 

65.36 

3.91 

1550 

10,66 

.64 

5550 

30.16 

2 

.28 

9550 

65.70 

3,93 

1600 

11.01 

.66 

5600. 

38*53 

2 

.30 

9600 

66.05 

3,95 

1650 

11,35 


5650 

38.07 

2 

.32 

9650 

66.39 

3,97 

1700 

11.70 

.70 

5700 

39.22 

2 

.34 

9700 

66,74 

3.99 

1750 

12,04 

.72 

5750 

39.56 

2 

,36 

97 5 0 

67.08 

4.01 

IBOO 

12,38 

,74 

5000 

39,90 

2 

.39 

9800 

67.42 


1850 

12.73 

,76 

5050 

4 0,25 

2 

.4 1 

9850 

67.77 

4.00 

1900 

13.07 

,70 

5900 

40,59 

2 

.43 

9900 

68.11 

4,07 

1950 

13,42 

.00 

5950 

4 0,94 

2 

,4 5 

9950 

68.46 

4.09 

2000 

13.76 

.62 

6000 

41.28 

2 

.47 


6U.00 

4. 1 1 

2050 

14,10 

.84 

6050 

4 1.62 

2 

.4 9 


69,14 

4,13 

2100 

14.45 

.66 

6100 

4 1,97 

2 

.51 

10100 

69.49 

4.15 

2150 

14.79 

.08 

6150 

42.31 

2 

.53 

10150 

69.(13 

4.17 

2200 

15.14 

.9Q 

6200 

42.66 

2 

.55 

10200 

70.18 

4,20 

2250 

15.40 

,9 3 

6250 

43,00 

2 

,57 

10250 

70.52 

4.2 2 

2300 

15.02 

.95 

6300 

43.34 

2 

.59 

10300 

70.86 

4,24 

2350 

16,17 

.97 

6350 

43.69 

2 

.61 


71.21 

4,26 

2400 

16.51 

.99 

6400 

44.03 

2 

.63 

104 00 

71,55 

4.20 

2450 

16.06 

1.01 

6450 

44.38 

2 

• 60 

104 50 

7 1.90 

4,30 

2500 

17,20 

1.03 

6500 

44 ,72 

2 

.6 7 

10500 

72.24 

4,32 

2550 

17.54 

1.05 

6550 

45.06 

2 

,69 

10550 

72.68 

4.34 

2600 

17.09 

1.07 

6600 

45 .41 

2 

.71 

10600 

72,93 

4,36 

2650 

16.23 

1.09 

6650 

45,75 

2 

.74 

10650 


4*36 

2700 

18.58. 

l.Il 

6700 

46.10 

2 

.76 

10700 

73.62 

4.4 0 

2750 

18.92 

1.13 

6750 

46.44 

2 

.70 

10750 

73.96 

4.4 2 

2600 

19,26 

1.15 

6800 

46.70 

2 

,00 


74,30 

4,44 

2650 

19.61 

1.17 

6850 

47,13 

2 

.82 

10850 

74.65 

4,4 6 

2900 

19,95 

1,19 

6900 

47.47 

2 

.84 

10900 

74,99 

4.4 0 

2950 

20,30 

1.21 

6950 

47,82 

2 

.66 

10950 

75.34 

4,50 

3000 

20,64 . 

1.23 

7000 

48. 16 

2 

.80 

11000 

75.68 

4,52 

3050 

20,90 

1,25 

7050 

40,50 

2 

,90 

11050 

76.02 

4 . 54 

3100 

21.33 

1.20 

7100 

46.85 

2 

.92 

11100 

76.37 

4,57 

3150 

21,67 

1,30 

7150 

49.19 

2 

.94 

11150 

76.71 

4.59 

3200 

22.02 

1.32 

7200 

49,54 

2 

.96 

11200 

77.06 

4.61 

3250 

22.36 

1.34 

7250 

49.68 

2 

.98 

U250 

77.40 

4.63 

3300 

22.70 

1,36 

7300 

50.22 

3 

.00 

11300 

77,74 

4,65 

3350 

23.05 

1.38 

7350 

50.57 

3 

.02 

11350 

70.09 

4,67 

3400 

23.39 

1,40 

7400 . 

50,91 

3 

.04 

■ffns 

70.43 

4,69 

3450 , 

23.74 

1.42 
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51.26 

3 

,06 

11450 

70.78 

4.71 

3500 

24,08 

1.44 

7500 

31.60 

3 

.08 
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79.12 


3550 

24,42 

1.46 

7550 

51.94 

3 

.11 

1X650 

79.46 


3600 

24,77 

1,48 

7600 

52.29 

3 

.13 

11600 

79.81 

4,77 

3650 

25.11 

1.50 

7650 

52,63 

3 

.15 

11650 

60.15 

4,79 

3700 

25*46 

1,52 

7700 

52,98 

3 

.17 

11700 

80.50 

4.81 

3750 

25.00 

1,54 

7760 

53.32 

3 

.19 

11750 

60.84 

4.63 

3600 

26.14 

1.56 

7800 

53.66 

3 

.21 

iieoo 

61.18 

4.85 

3650 

26.49 

1.56 

7850 

54.01 

3 

.23 

iieso 

61.53 

4,67 

3900 

26.03 

1.60 

7900 

54.35 

3 

.25 

11900 

61.67 

4.69 

3950 

27.18 , 

1.62 

7950 

54.70 

3 

.27 

11950 

62.22 

4.92 


IWHTCAGK 

I’niNCIPAI, 

HONTIit.V 

PAYMflNT TO 

[>ni;! (;iPAL 

4 IHTKIIKST 

I/I2(li 

nnsT 

ANNItAl. 
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womcAfiv. 

PniNOPAl, 

MONfflLT 

PAYMraX TO 

pniwapAi. 

& IHTERESr 

VIJii 

FIRST 

ANSOAt 

PNLMIl'li 

12000 

62.56 

4.94 

16000 

110.08 

6l58 

12000 

82.90 

4.96 

16050 

110.42 

6.60 

12100 

83.25 

4.98 

16100 

110.77 

6.62 

12150 

03,59 

5.00 

16150 

111.11 

6.64 

12200 

03,94 

5.02 

16200 

111.46 

^*66' 

12250 

84,20 

5,04 

16250 

111.80 

6.68 

12300 

84.62 

5.06 

16300 

112,14 

6.70 

12350 

04.97 

5.00 

16350 

112,49 

6.72 

12400 

85.31 

5.10 

16400 

112.83 

6,75 

12450 

65.66 

5.12 

16450 

113.18 

6,77 

12500 

06.00 

5.14 

16600 

113.52 

6,79 

12550 

06.34 

5.16 

16550 

113.86 

6,81 

12600 

06.69 

5.18 

16600 

114.21 

6.83 

12650 

07.03 

5.20 

16650 

114,55 

6.85 

12700 

0 7,30 

5,22 

16700 

114.90 

6.87 

12750 

0 7.72 

5.24 

16750 

115.24 

6169 

12800 

00.06 

5.26 

16800 

115.56 

6,91 

12850 

08.41 

5.29 

16QS0 

115,93 

6.93 

12900 

00.75 

5.31 

16900 

116.27 

6.95 

12950 

09.10 

5.33 

16950 

116.62 

6,97 

13000 

09,44 

5.35 

17000 

116.96 

6.99 

13050 

09.70 

5.37 

17050 

117.30 

7.01 

13100 

90.13 

5,39 

17100 

117,65 

7.03 

13150 

90,47 

5.41 

17150 

117.99 

7.05 

13200 

90,02 

5,43 

17200 

118.34 

7.07 

13250 

91.16 

5.45 

17250 

110.68 

7.09 

13300 

91,50 

5.47 

17300 

119.02 

7.12 

13350 

91.85 

5.49 

17350 

119,37 

7,14 

13400 

92,19 

5,51 

1 7400 

119.71 

7.16 

13450 

92.54 

5.53 

17450 

120.06 

7.18 

13500 

92.88 

5.55 

17500 

120.40 

7.20 

13550 

93,22 

0.57 

17650 

120.74 

7.22 

13600 

93.57 

5.59 

17600 

121,09 

7.24 

13650 

93.91 

5.61 

17650 

121,43 

7.26 

13700 

94.26 

5.63 

17700 

121.76 

7.28 

13750 

94.60 

5.66 

17750 

122.12 

7.30 

13800 

94 . 94 

5.68 

17600 

122.46 

7.32 

13050 

95,29 

5.70 

17600 

122.01 

T.34 

13900 

95.63 

5.72 

17900 

123.15 

T.36 

13900 

95.90 

5.74 

17950 

123.50 

T.33 

14000 

96.32 

0.76 

10000 

123.84 

7.40 

14050 

96,66 

5,70 

18050 

124,18 

7.42 

14100 

97.01 

5.80 

18100 

124.53 

7.44 

14150 

97.35 

5.02 

18150 

124.07 

7,47 

14200 

97.70 

5,84 

18200 

125.22 

7.49 

14250 

90.04 

5.06 

10250 

125.56 

7.51 

14300 

90.30 

5.80 

16300 

125.90 

7.53 

14300 

98,73 

5.90 

10350 

126.25 

7.55 

14400 

99.07 

5.92 

18400 

126.59 

7,57 

14400 

99.42 

5,94 

18450 

126.94 

7,59 

14500 

99.76 

5,96 

18500 

127.28 

7.61 

14550 

100.10 

5,98 

18550 

127.62 

7,63 

14600 

100,45 

6.00 

10600 

127.97 

7,65 

14650 

100.79 

6.03 

18650 

128.31 

7,67 

1470U 

101.14 

6.05 

18700 

128.66 

7.69 

14750 

101.48 

6,07 

16750 

129.00 

7,71 

14000 

101.82 

6.09 

16000 

129.34 

7.73 

14850 

102.17 

6,11 

16650 

129.69 

7,75 

14900 

102.51 

6.13 

18900 

130.03 

7,77 

14950 

102.86 

6.15 

16950 

130.38 

7,79 

15000 

103.20 

6,17 

19000 

130.72 

7.81 

15050 

103.54 

6.19 

19050 

131.06 

7.84 

15100 

103.89 

6.21 

1910(1 

131.41 

7.86 

15150 

104.23 

6.23 

19150 

131,75 

7.88 

15200 

104.58 

6.25 

19200 

132.10 

7.90 

15250 

104.92 

6,27 

19250 

132.44 

7,92 

15300 

105.26 

6,29 

19300 

132.78 

7.94 

15350 

105.61 

6.31 

19350 

133,13 

7i96 i 

15400 

105.95 

6,33 

19400 

133.47 

7.98 i 

15450 

106.30 

6.35 

19450 

133.02 

8.00 

15500 

106.64 

6.30 

19500 

134,16 

3.02 

15550 

106.98 

6.40 

19550 

134,50 

8.04 

15600 

107.33 

6.42 

19600 

134.85 

0.06 

15650 

107.67 

6.44 

19650 

135.19 

8.06 

15700 

106,02 

6.46 

19700 

135,54 

8,.}0 ; 

15750 

100.36 

6.40 

19750 

135,08 : 

6.12 

15000 

106.70 

6.50 

19800 

136.22 

6.14 

15850 

109.05 

6,52 

19850 

136.57 

8.16 

15900 

109,39 

6.54 

19900 

136.91 

0.18 

15950 

109.74 

6.56 

19950 

137,26 

0.21 
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20 YEARS — 240 MONTHS 51 ^ PERCENT 


mobtcace 

prihopal 

HONTilLr 

payment tc 

PRINCIPAL 

A W'n;aEaT 

l/lilb 

PIRST 

ANNUAL 

PNOJIlIM 

MORTGACK 

PRINaPAI. 

HONTItLY 

PAVMUNTn 

PltlNaPAI. 

S IMTEUEST 

1/1 Jth 

VIR5T 

ANNUAL 

rnRAdUM 

MORTGAUK 

PIIIHCIPAL 

MGNTlit.r 

i'avmi;nt tc 

I'lllNaPAC. 

A INTEREST 

l/IM 

nnsT 

ANNUAL 

PREMIUM 

ywrtgack 

I’RDinPAl. 

»mnii.r 

PATMIJfTTC 

PRIM « pal 

4 WTEHENT 

l/ISdi 

o»sr 

MWiAL 

PREMTOU 

mRTCAr.i; 

PRINaPAL 

WON-niLY 

PAYUIHT Tl 

pniNapAi 

A mrcREisi 

l/tllA 

HRST 

ANNUAL 

PRDUUM 

20000 

20050 

20100 

20150 

20200 

137.60 

137.94 

138.29 

130.63 

130.90 

0.23 
0.25 
a. 27 
0.29 
8.31 

24000 

24050 

24100 

24150 

24200 

165.12 
165.46 
165.01 
166. 15 
166.50 

9.07 

9,89 

9.91 

9.93 

9.95 

20000 

20050 

28100 

20150 

20200 

192,64 

192.90 

193.33 

193.67 

194.02 

11.52 

11.54 

11.56 

11.50 

11.60 

32000 

32050 

32100 

32150 

32200 

220.16 
220,50 
220.05 
221.19 
22 1 . 54 

13.16 

13.10 

13.20 

13.22 

13.24 

36000 

36050 

36100 

36150 

36200 

247,60 

240.02 

240.37 

248.71 

249.06 

14,01 

14.03 

14,05 

14.87 

14*09 

20250 

20300 

20350 

20400 

20450 

139.32 

139.66 

140.01 

140,35 

140.70 

8,33 

8.35 

8.37 

8.39 

8.41 

24250 

24300 

24350 

24400 

24450 

166.04 

167,10 

167.53 

167.07 

168.22 

9,97 

9,99 

10,02 

10.04 

10.06 

28250 

20300 

28350 

20400 

20450 

194.36 

194,70 

195.05 

195.39 

195.74 

11.62 

1 1.64 

1 1.66 

1 1,60 
11.70 

32250 

32300 

32350 

3 2400 
32450 

221.00 

222.22 

222.57 

222.91 

223.26 

13,26 

13.28 

13.31 

13.33 

13.35 

' 36250 
36300 
36350 
36400 
36450 

249.40 

249.74 

250,09 

250.43 

250,70 

14.91 

14.93 

14.95 

14.97 

14.99 

20500 

20550 

20600 

20650 

20700 

141.04 

141.38 

141.73 

142.07 

142.42 

0.43 
8.45 
8.4 7 
8.49 
0,51 

24500 

24550 

24600 

24650 

24700 

160.56 

160.90 

169.25 

169.59 

169.94 

10,00 

10, ] 0 
10,12 

10, 14 
10.16 

2B500 

20550 

20600 

2B650 

20700 

196.08 

196.42 

196,77 

197.11 

197.46 

11.72 

11.74 

11,76 

11,70 

U.60 

32500 

32550 

32600 

32650 

32700 

223.60 

223.94 

224,29 

224.63 

224.90 

13.37 

13,39 

13.41 

13.43 

13.45 

36500 

36550 

36600 

36650 

36700 

251.12 

251,46 

251,01 

252.15 

252.50 

15.01 

15.03 

15.05 

15.07 

15.09 

20750 

20800 

20850 

20900 

20950 

142,76 

143.10 

143.45 

143,79 

144.14 

8.53 

8.56 

8.58 

8.60 

8.62 

247 50 
24000 
24650 
24900 
24950 

170,20 

170.62 

170.97 

171.31 

171.66 

10.10 

10,20 

10,22 

10.24 

10,26 

20750 

20000 

28050 

28900 

28950 

197.60 

190.14 

198.49 

198.63 

199.16 

11.62 

11.85 

11.67 

1 1.09 
11,91 

32750 

32800 

32650 

32900 

32950 

225.32 

225,66 

226,01 

226.35 

226.70 

13.47 
13,49 
13,51 
13.53 
: 13,55 

36750 

36000 

36050 

36900 

36950 

252.84 

253.18 

253.53 

253.87 

254.22 

15.12 

15.14 

15.16 

15.10 

15.20 

21000 

21050 

21100 

21150 

21200 

144.40 

144.82 

145.17 

145.51 

145.06 

0.64 

8.66 

0.68 

8.70 

8.72 

25000 

25050 

25100 

25150 

25200 

172,00 

172.34 

172,69 

173.03 

173.30 

10.28 

10.30 

10.32 

10,34 

10.36 

2 900 0 
29000 
29100 
29150 
29200 

199.52 

199,66 

200.21 

200,65 

200.90 

11.93 

11.95 

11.97 

11.99 

12,01 

33000 

33050 

33100 

33150 

33200 

227,04 

227,38 

227,73 

228.07 

228.42 

13.57 

13.59 

13.61 

13.63 

13.66 

37000 

37050 

37100 

37150 

37200 

254,56 

254.90 

255.25 

255,59 

255.94 

15.22 

15.24 

15.26 

15.28 

15.30 

21250 

21300 

21350 

21400 

21450 

146.20 

146.54 

146.89 

147,23 

147.58 

8.74 

0.76 

8,70 

0.00 

0.82 

25250 

25300 

25350 

25400 

25450 

173,72 

174.06 

174.41 

174.75 

175,10 

10.39 
10.4 1 
10,43 
10,45 
10.47 

29250 

29300 

29350 

29400 

29450 

201.24 

201.58 

201,93 

202,27 

202.62 

12.03 

12.05 

12.07 

12.09 

12.11 

33250 

33300 

33350 

33400 

33450 

228,76 

229.10 

229,45 

229.79 

230,14 

13.68 

13,70 

13.72 

13.74 

13.76 

37250 

3 7300 
37350 
37400 
37450 

256.28 

256.62 

256.97 

257.31 

257.66 

15.32 

15.34 

15.36 

15*30 

15.40 

21500 

21550 

21600 

21650 

21700 

147,92 

148.26 

148.61 

148.95 

149.30 

0.64 

0.06 

0,00 

0,90 

0,93 

25500 

25550 

25600 

25650 

25700 

175,44 
175.78 
176. 13 
176,47 
176.82 

10.49 

10.51 

10,53 

10,55 

10,57 

29500 

29550 

29600 

29650 

29700 

202,96 
! 203.30 

203,66 
203,99 
204,34 

12.13 

12.15 

12.17 

12.20 

12,22 

33600 

33550 

33600 

33650 

33700 

230.40 

230,02 

231.17 

231.51 

231.86 

13,78 

13.80 

13,82 

13.04 

13.86 

37500 
37550 
3760 0 
37650 
37700 

230.00 

250.34 

250.69 

25940-3 

259.30 

15.42 

15.44 

15.46 

15,49 

15,51 

21750 

21800 

21850 

21900 

21950 

149.64 

149.98 

150.33 

150,67 

151.02 

0.95 

0,97 

8.99 

9,01 

9.03 

25750 

25000 

25850 

25900 

25950 

177.16 

177.50 

177,05 

176,19 

170.54 

10,59 

10.61 

10.63 

10,65 

10,67 

29750 

29800 

29B50 

29900 

29950 

204,66 

205,02 

205,37 

205,71 

206,06 

12.24 

12,26 

12.26 

12.30 

12,32 

33750 

33600 

33650 

33900 

33950 

232.20 

232.54 

232,89 

233.23 

233,56 

13,88 

13.90 

13.92 

13,94 

13,96 

37750 

37800 

370S0 

37900 

37950 

259.72 

26U.06 

260.41 

260,75 

261.10 

15,53 

15.55 

16.57 

15,59 

16.61 

22000 

22050 

22100 

22150 

22200 

151,36 

151.70 

152.05 

152,39 

152,74 

9,05 

9,07 

9,09 

9,11 

9.13 

26000 

26050 

26100 

26150 

26200 

170.80 

179,22 

179,57 

179,91 

100.26 

10.69 

10.71 

10.73 

10.76 

10. Yfl 

30000 

30050 

30100 

30150 

30200 

206,40 

206,74 

207,09 

207,43 

207,76 

12,34 

12,36 

12,38 

12,40 

12,42 

34000 

34050 

34100 

34150 

34200 

233.92 
234 , 26 
234.61 
234,95 
235,30 

13.90 

14.00 

14,03 

14,05 

14,07 

30000 

30050 

30100 

30150 

30200 

261.44 
261.78 
262,13 
262 , 47 
2&2.&2 

15,63 

15.65 

15.67 

15.69 

15.71 

22250 

22300 

22350 

22400 

22450 

153.00 

153.42 

153.77 

154.11 

154,46 

9.15 

9.17 

9,19 

9,21 

9,23 

26250 

26300 

263SO 

26400 

26450 

100.60 

180,94 

101.29 

101.63 

101.90 

10.00 

10.02 

10.84 

10,86 

10.80 

30250 

30300 

30350 

30400 

30450 

200,12 

200,46 

200,81 

209,15 

209,50 

12.44 

12.46 

12,48 

12.50 

12.52 

34250 

34300 

34350 

34400 

34460 

235.64 

235.90 

236.33 

236,67 

237,02 

14.09 

14.11 

14.13 

14.15 

14,17 

30250 

38300 

38360 

38400 

1 38450 

263,16 

263,50 

263.05 

264.19 

264,54 

15.73 

15.75 

15.77 

15.79 

15.81 

22500 

22550 

22600 

22650 

22700 

154.80 

155.14 

155.49 

155.03 

156.10 

9,25 . 

9,27 ! 

9,30 
9,32 
9,34 ' 

26500 

26550 

26600 

26650 

26700 

102.32 

182.66 

183.01 

183.35 

103.70 

10.90 
10,92 
10.94 
10.96 

10.90 

30500 

30550 

30600 

30650 

30700 

209,04 

210,16 

210,53 

210,07 

211.22 

12,54 

12.57 

12,59 

12.61 

12,63 

34500 

34550 

34600 

34650 

34700 

237,36 

237,70 

230.05 

23B.39 

230.74 

14,19 
14.21 
14,23 
14,2 5 
14.27 : 

38500 

38560 

38600 

38650 

30700 

264.80 

265.22 

265.57 

265.91 

266,26 

15.04 

15.06 

15. 0( 

15.91 

15.9: 

22750 

22800 

22850 

22900 

22950 

156.52 

156.06 

157.21 

157.55 

157.90 

t 

9,36 

9,30 

9,40 

9.42 

9,44 

26750 

26000 

26850 

26900 

26950 

104.04 

184.38 

164.73 

105,07 

165.42 

11.00 

11.02 

1 1 ,04 

1 1 ,06 

1 1.00 

30750 

30800 

30050 

30900 

30960 

211,56 

211.90 

212.25 

212.69 

212.94 

12.65 

12,67 

12.69 

12.71 

12,73 

34750 

34800 

34050 

34900 

34950 

239.00 

239.42 

239.77 

240,11 

240,46 

14.29 

14.'31 

14,33 

14,35 

14.37 

38750 

38800 

30050 

38900 

30950 

266,60 

266.94 

267.29 

267.63 

267.90 

15. 9< 

15.91 

15.91 
16.01 
I6.0; 

23000 

23050 

23100 

23150 

23200 

158,24. 

150,50 

150.93 

159.27 

169.62 

9,46 

9,48 

9,50 

9,52 

9,54 

27000 

27050 

27100 

27150 

27200 

105.76 

106.10 

186,45 

186,79 

107,14 

11.11 

11,13 

11.15 

11,17 

11.19 

31000 

31050 

31100 

31150 

31200 

213.20 

2)3.62 

213.97 

214.31 

214,66 

12.75 

12,77 

12,79 

12.81 

12.03 

35000 

35050 

35100 

35150 

33200 

240,00 

241.14 

241,49 

241.03 

242.18 

14.40 
14.42 
14,4 4 
14.46 

14.40 

39000 

39050 

39100 

39150 

39200 

268.32 

260.66 

269.01. 

269.35 

269.70 

16.0 

16.' 

16, 

16 
« t 

23250 

23300 

23350 

23400 

23450 

159,96 

160,30 

160,65 

160,99 

161.34 

9,56 

9,50 

9,60 

9,62 

9,64 

27250 

27300 

27350 

27400 

27450 

107,40 

107,82 

160,17 

186,51 

100,06 

11,21 
11,23 
11.25 ; 

11.27 
11.29 

31250 

31300 

31350 

31400 

31450 

215,00 

216.34 

215.69 

216.03 

216.38 

12.85 

12.07 

12.89 

12.91 

12.94 

35250 

35300 

36350 

35400 

33450 

242.52 

242.06 

243.21 

243,55 

243,90 

14.60 

14,52 

14,54 

14.56 

14.50 

39250 

39300 

39350 

39400 

39460 

270,04 

270.30 

271 

27 

2“ 


23500 

23550 

23600 

23650 

23700 

161.60 

162.02 

162,37 

162.71 

163.06 

9,67 

9,69 

9.71 

9,73 

9,75 

27500 

27550 

27600 

27650 

27700 

169,20 

189,64 

189,89 

190,23 

190,50 

11.31 

11,33 

11.35 

11,37 

11.39 

31500 

31550 

31600 

31650 

31700 

216,72 

217,06 

217,41 

217.75 

216.10 

12.96 
12.98 
13,00 : 
13.02 
13.04 

35500 

35550 

35600 

35650 

35700 

244,24 

244.50 

244,93 

245.27 

245,62 

14,60 

14.62 

14.64 

14.66 

14.68 

39500 

39560 

39600 

39650 

39700 

2 

2 

2 

2 

2 


23750 

23800 

23850 

23900 

23950 

163,40 

163.74 

164,09 

164^43 

164,78 

9,77 
9,79 
9*01 
9,83 
9,05 . 

27760 

27800 

27850 

27900 

27950 

190.92 

191,26 

191,61 

191,95 

192.30 

11.41 

U.43 

11.45 

11.46 
11.50 

31750 

31000 

31050 

31900 

31950 

216.44 

216.70 

219.13 

219.47 

219,821 

13.06 

13,00 

13,10 

13.12 

13.14 

35750 

3SBOO 

35650 

359P0 

35950 

246,96 

246,30 

246.65 

246,99 

247,34 

14.70 

14.72 

14,75 

14.77 

14,79 

39760 

39600 

39860 

39900 

39950 

2 

2 

2 

2 

2 














40000 

2 
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3 YEARS - 36 MONTHS 


5% PERCENT 


XOiTCACt 

PRIHOPAl. 

HONnil.3 

P9TUHST1TJ 

PaWCIPAt. 

« INTIlBtST 

l/SMi 

FIRST 

A8NUAL 

PRD4IIIU 

50 

1 . 52 

,02 

100 

3,03 

.09 

150 

9 , 55 

.0!) 

200 

6,06 

.07 

250 

7 . 58 

.09 

30 0 

9,09 

. 1 1 

350 

10.61 

.13 

9 00 

12.12 

,19 

9 50 

13,69 

.16 

500 

15,16 

.13 

550 

16.67 

.20 

60 0 

18,19 

.21 

65 0 

19 , 70 

,23 

700 

21.22 

.25 

750 

2 2.73 

.27 

800 

29 .25 

.29 

850 

25.76 

.30 

900 

27.28 

.3? 

950 

28 . 79 

.39 

inno 

30.31 

,36 

1050 

31 ,83 

,38 

1100 

33 . 39 

.39 

1150 

39,86 

.91 

1200 

36,37 


1250 

37,39 

■|^l 

1300 

39,90 


1350 

90,92 

,93 

1900 

92,93 

.50 

1950 

93,95 

.52 

1500 

95.97 

,59 

5550 

96.98, 

.55 

5600 

98 , 50 

,57 

1650 

50.01 

,59 

1700 

, 51.53 

.61 

1750 

53,09 

,63 

1800 

59.56 

.69 

1850 

56,07 

,66 

1900 

57,59 

1 *68 

1950 

59,10 

.70 

2000 

, 60.62 

1 .71 

2050 

62.19 

1 

,73 

2100 

63,65 

,75 

2150 

65,17 

.77 

2200 

66,68 

, .79 

2250 

68.20 

.60 


2300 

2360 

2*00 

2*50 

2500 

2550 

2600 

2650 

2700 

2750 

2fi00 

2350 

2*00 

2650 

3000 


69.71 
71 .23 
72,7* 
7* . 26 
75,78 

77,29 

78.31 

80.32 
81 , 3 * 
83,35 

89.37 

86.38 
87,00 
89, *1 
90,03 


,82 
,B* 
,86 
• 86 
.69 

.91 

.93 

.95 

.96 

.96 

1.00 

1.02 

1 . 0 * 

1.05 

1.07 


3050 

3)00 

3150 

3200 

3250 


92,65 

93.96 

95.98 

96.99 
98,51. 


1.09 

I.U 

1.13 

1 . 1 * 

1.16 


3300 

3350 

3900 

3950 

3500 


100.02 

101,59 

103.05 

109,57 

106.09 


i.ia 

1.20 

1.21 

1,23 

1.25 


3550 

3600 

3650 

3700 

3750 


107.60 

109,12 

110.63 

112,15 

113.66 


1.27 

1.29 

1.30 
1.32 
1,39 


3B00 

,3850 

3900 

3950 

.TiOOO 


115.18 

116.69 

118.21 

119,72 

121.29 


1,36 

1.38 

1.39 
1,91 
1.93 


UDRTCACK 

PaiNClPAE, 

«0‘f'niLv 

PAYH»?IT Ttl 

PfllMCUMI, 

& IHIT.HKST 

nnsT 

ANKSIAl. 

I'R FJHIUU 

UORTOACK 

PfimrtPAI, 

M08Tlll,r 

PAYMEJtnO 

I'RINOPAU 

A WfTKRtST 

1/mi. 

nil ST 

ARK V At. 

PHDfiUU 

MO 8TCACK 

PRIWaPAl, 

UORTIII.V 

PATMirNT TO 

PRINCIPAL 

i INTERiaT 

l/llA 

n»ST 

AKNUAI. 

PRtXIUU 

MORTCACR 

PRlHCn*AL 

MOIPfflLT 

PATMIJtTTO' 

PRIHaPAl, 

t IKTKHtJT 

l/ltA 

FIRST 

ANNUAL 

PREUiUU 

9 050 

122 .78 

1 . 95 

8050 


2 . 80 

12050 

365. Z9 

9,30 

1 6050 

986,9ft 

5,73 

9100 

129 .27 

1 . 96 

8100 


2 . 09 

12100 

366.75 

9,32 

16100 

907.99 

5.75 

9 150 

125 .79 

1 , 90 

8150 

297,03 

2.91 

12150 

368.27 

9,39 

16150 

989,51 

5,77 

9 200 

127.30 

1. 50 

3200 

290 , 59 

2 . 93 

12200 

369,70 

9.36 

16200 

991.02 

5,79 

9 25 0 

128.82 

1 . 52 

8250 

250.06 

2.95 

12250 

371.30 

9,38 

16250 

992.59 

5.00 

9 300 

no 

1 . 59 

0300 I 

251.57 

2.96 

12300 


9,39 

1 6300 

999.05 

5,82 

9 350 

131.85 

1 . 55 

8350 

253,09 

2 . 90 

1 2350 

379.33 

9,91 

16350 

995.57 

5.89 ; 

9 900 

133 .36 

1 .57 

89 0 0 i 

2 59 ,60 

3 , 00 

1 2900 

3 7 5.89 

9,93 

16900 

997.08 

5.86 

9 900 

139 .86 

1.59 

095 0 ’ 

256.12 

3,02 

12950 

377.36 

^ 

16950 

998.60 

5,88 

9 000 

136 ,90 

1.61 

850 0 

257,69 

3 . 09 

1 2500 

378,88 

9,97 

16500 

500.12 

5,89 

9 55 0 

137 .91 

1 .63 

0550 

259.1 5 

3.05 

12550 

380.39 

9,90 

16550 

501.63 

5,91 

9 600 

139,93 

1,69 

0600 

260,67 

3.07 

12600 

381.91 

9.50 

16600 

503.15 

5,93 

9600 

190 .99 

1.66 

865 0 

262 . 1 8 

3,09 

1 2650 

383.92 

9.52 

16650 

509.66 

5,95 

9 700 

19 2 .96 

1.6R 

8700 

263 . TO 

3.11 

12700 

389.99 

9,59 

16700 

506.13 

5,97 

9 7 50 

193.97 

1 . 70 

3750 

265.21 

3,13 

12750 

366.95 

9,55 

16750 

507.69 

5,90 

9 800 

195 .99 

1.71 

0800 

266.73 

3.19 

12800 

307.97 

9.57 

16800 

509.21 

6.00 

9850 

197 ,00 

1.73 

8050 

268.29 

3. 16 

12850 

389.98 

9,59 

16050 

510,72 

6.02 

9900 

198 ,52 

1 . 75 

3900 

269.76 

3.10 

12900 

391,00 

9.61 

16900 

512,29 

6,09 

9 950 

150 .03 

1.77 

8950 

271.27 

3.20 

1 2950 

392,51 

9.63 

16950 

513.75 

6.05 

5000 

151 .55 

1.79 

9000 

272.79 

3.21 

13000 

399,03 

9,69 

17000 

515.27 

6.0T 

5050 

153,07 

1,80 

9050 

279,31 

3.23 

1 3050 

395,55 

9,66 

17050 

516.79 

6.09 

5100 


1 . 82 

9100 

275.82 

3.25 

13100 

397,06 

9,68 

17100 

518.30 

6.11 

5150 

156.10 

1 . B9 

9150 

277.39 

3.27 

13150 

390.58 

9,70 

17150 

519,82 

6.13 

5200 i 

157,61 

1.86 

9200 

270,85 

3,29 

1 3200 

900.09 

9.72 

17200 

521.33 

6.19 

5200 j 

159 ,13 

1 . 80 

9250 , 

280 ,37 

3.30 

13250 

901.61 

9.73 

17250 

522,85 

6.16 

5 300 

160 .69 

1 , 89 

9300 ’ 

281.88 

3.32 

13300 

903.12 

9,75 

17300 

529,36 

6.10 

5350 

162.16 

1,91 

935 0 

203,90 

3 , 39 

13 350 

909.69 

9.77 

17350 

525,88 

6.20 

5900 

163 ,67 

1.93 

9900 

289.91 

3.36 

1 39 00 

906,15 

9.79 

17900 

527,39 

5.22 

5950 

165,19 

1.95 

995 0 

286.93 

3.30 

13950 

907.67 

9,80 

179 50 

528.91 

6.23 

6500 

166 ,71 

1 . 96 

950 0 

287,95 

3,39 

13500 

909.19 

9.82 

17500 

530.93 

6,25 

5500 

168 .22 

1, 90 

955 0 

289.96 

3.91 

13550 

910.70 

9,09 

17550 

531,99 

6.27 

5 600 

169,79 

2 , on 

960 0 

290.90 

3,93 

13600 

912.22 

9,86 

17600 

533.96 

6,29 

5600 

173 .25 

2. 02 

9650 

292.99 

3.95 

13650 

913.73 

9.88 

17650 

539,97 

6,30 

5700 

172.77 

2,09 

9700 

299.01 

3.96 

13700 

915.25 

9,89 

17700 

536.99 

6,32 

5700 

179,28 

2.05 

9750 

295.52 

3 , 90 

13750 

916.76 

9,91 

17750 

538.00 

6.3* 

5 600 

175,80 

2,07 

9000 

297,09 

3 ,50 


918.28 

9,93 

17800 

539.52 

6.36 

5000 

177,31 

2.09 

9050 

298,55 

3.52 

13850 

919.79 

9,95 

17850 

591,03 

6.38 

5900 

178 .83 

2.11 

9900 

300.07 

3,59 

13900 

921.31 

9,97 

17900 

592,55 

6,19 

5900 

180 ,39 

2. 13 

9950 

301 ,5B 

3 . 55 

13950 

922.62 

9,98 

1 7950 

599,06 

6.91 

6 000 

181.86 

2.19 

lonoo 

303.10 

3.57 

19000 

929.34 

5,00 

10000 

595.58 

6.93 

60 00 

183 .38 

2.16 

100 50 

309.62 

3,59 

19050 

925.86 

5,02 

1R050 

597.10 

6.95 

6100 

189 ,09 

2. 10 

10100 

306,1 3 

3.61 

19100 

927.37 

5 , 09 

18100 

598.61 

6.97 

6100 

186 .91 

2.20 

10150 

307.65 

3.63 

19150 

920.09 

5,05 

18150 

550.13 

6.90 

6200 

187.92 

2.21 

lojcio 

309.16 

3,69 


930,90 

5,07 

10200 

551,69 

6.50 

6200 

189,99 

2.23 

10250 

310.60 

3 * 6ft 

19250 

931.92 

5.09 

10250 

553,16 

6.52 

6300 

100 ,95 


I 0300 

312.19 

3.60 

19300 

933.93 

5.11 

18300 

559.67 

6« 5^ 

6300 

102.97 


10350 

313,71 

3.70 

19350 

939,95 

5.13 

18 350 

556.19 

6.55 

6 900 

193,98 

2,?9 

10900 

315.22 

3.71 

19900 

936,96 

5.19 

1 0900 

057.70 

6,57 

6900 

195,00 

2.30 

10950 

316.79 

3.73 

19950 

937.98 

5,16 

10450 

059.22 

6,59 

6000 

197 ,02 

2, 32 

10500 

310.26 

3.75 

19500 

939,50 

5.10 

10500 

560,7* 

6,61 

6550 

198 .53 

2.39 

10550 

319,77 

3.77 

19550 

991,01 

5,20 

18550 

562.26 

6.63 

6600 

200.05 

2.36 

10600 

321.29. 

3,79 

19600 

992.53 

5.22 

18600 

563.77 

6.69 

6650 

201 .06 

2,30 

10650 

322.80 

3,80 

19650 

999.09 

5,23 

10650 

565.28 

6,66 

6700 

203 ,oe 

2.39 

10700 

329,32 

3.02 

19700 

995,56 

5.25 

10700 

566.80 

6.6B 

6750 

20*. 59 

2.91 

10750 

325.83 

3.89 

19 750 

997.07 

5,27 

18750 

568.31 

6.70 

6800 

206.11 

2,93 

1 0000 

327.35 

3.86 

19800 

998,59 

5,29 

18000 

569,83 

6.72 

6B50 

207,62 

2.95 

10050 

320.86 

3.88 

19850 

950.10 

5,30 

18050 

571.39 

6,73 

6900 

209,19 

2. 96 

10900 

330.38 

3.09 

19900 

951 « 62 

5.32 

18900 

572.86 

6.75 

6950 

210.65 

2,90 

10950 

331.89 

3,91 

19950 

953,13 

5.39 

18950 

579.37 

6.77 

7000 

212.17 

2.50 

11000 

333.91 

3.93 

15000 

959,65 

5.36 

19000 

575.09 

6.70 

7050 

213,69 

2, 52 

11050 

339,93 

3.95 

15050 

956.17 

5,30 

19050 

577,91 

6,80 

, 7100 

215,20 

2. 59 

lllCiO 

336,99 

3.96 

15100 

957,68 

5,39 

19100 

578.92 

6.82 

7150 

216,72 

2,55 

11150 

337,96 

3,98 

15150 

959.20 

5,91 

19150 

580,94 

6.89 : 

7200 

218.23 

2.57 

11200 

339,97 

9.00 

15200 

960.71 ■ 

5.93 

19200 

581.95 

6.86 

7250 

219,75 

2.59 

11250 

390,99 

9.02 

1 5250 

962.23 

.5,9 5 

19250 

583.97 

6.en 

7300 

221 ,26 

2.61 

11300 

392.50 

9.09 

1 5300 

*63.79 

5,97 

19300 

509,98 

6.8 9 

7350 

222.78 

2,63 

11350 

399.02 

9.05 

1 5350 

965.26 

6.98 

19350 

506,50 

6,91 

7900 

229,29 

2,69 

11900 


9,07 

, 15900 

966.77 

5.50 

19900 

588.01 

6.93 

7950 

225,81 

2.66 

11950 

397,05 

9.09 

159 50 

968,29 

5,52 

19950 

589,53 

6,95 

7500 

227,33 

2,60 

11500 

398 .57 

9.11 

15500 

969,81 

5,59 

19500 

591,05 

6,97 

7550 

228,89 

2.70 

11550 

350,08 

9,13 

1 5550 

971.32 

5,55 

19550 

592.56 

6.98 

7600 

230,36 

2,7) 

11600 

351,60 

9.19 

15600 

972.89 

5.57 

19600 

599.08 

7,00 

7650 

231 ,07 

2.73 

11650 

353,11 

9,16 

15650 

979.35 

5,59 

19650 

595,59 

7.02 

7700 ■ 

233 ,39 

2,75 

11700 

359,63 

9,18 

15700 

975.87 

5,61 ^ 

19700 

597,11 

7,04 : 

■ 7750 ’ 

239 ,90. 

■ 2.77 

11750 

356.19 

9.20 

15750 : 

977,38 ; 

5,63 

19750 

598,62 

.7,05 

7800 

236,92 

2. 79 

11800 

357,66 

9.21 

1 5800 

978,90 ' 

5,69 

19800 

608.19 

7,(57 

7 650 

237,93 

2,80 

U850 

359, 17 

9.2? 

15850 

980.91 

5.66 

19850 

601,65 

7,09 

7.900 ; 

239,95 

2.82 

1190 0 

360.69 

9,25 

15900 

981.93 

6a60 . 

19900 

603,17 

T.ll 

■ 7950 

290,96. 

2.89 

11950 

362,20 

9,27 

1 5950 

983,99 

5.70 

19950 

,609.68 

7,13 

8000 

292.98 

2.86 

12000 

363.72 

' 

9,29 

16000 

989,96 

5.72 

20000 

606. 2Q 
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3 YEARS - 36 MON 


US 


5^A PERCENT 


uonrUiiGi: 

PRiNOPAt 

HONTTILY 

PAVMfNTTT) 

PRINCIPAL 

i KfTEnEST 

l/12ih 

nnsT 

ANNUAL 

PnF.VIIUM 

' 

MORTCAUK 

PRINCIPAL 

MONTRI.t 

PAVHCTT TO: 

principal 

* INTKIlKSr 

1/1 &1. 

FIRST 

ANNU AL 

PRFJrtCN 

MO RTr.ACK 

PJIIHCEPAl. 

MONTUl.T 

PAYMENT TO 

PRlKaPAI, 

i INTEREST 

1/|},N 

FIRST 

ANNUAL 

PREMIUM 

WORTCAUE 

PniNCIPAI. 

MONim.Y 

PAYMENT TO 

principal 

A INTERFJT 

]/|},N 

nnsr 

ANNUAL 

PRUM1IIU 

UOSTUACE 

PUN OPAL 

MONTHLT 

PATMFtlT TO 

PBIHaPAl, 

i INTEREST 

1/UA 

FIRST 

annual 

PBF.M11IM 

20050 

607,72 

7,16 


26050 

728,96 

0,59 

26050 

850.20 

10.02 

32050 

971.66 

11,65 

36050 

1092.68 

12. aa 

20100 

609.23 

7.1 8 


26100 

730.67 

8,61 

28100 

851,71 

10,06 

32100 

972,95 

11,67 

36100 

1096,19 


20150 

610,75 

7.20 


26150 

731 .99 

0,63 

28 1 50 

853.23 

10,06 

32150 

976.67 

n .60 

36150 

1095.71 

12.91 

20200 

612,26 

7,22 


26 20 0 

733,50 

B,66 

28200 

8 56 , 7 It 

10,07 

32200 

975,98 

11.50 

36 200 

1097.22 j 

12. 93 

20250 

! 613.78 

7,23 


26 25 0 

733,02 

8.66 

28250 

056,26 

10.09 

32250 

977,50 

11.52 

36250 

1090.76 


20300 

615.29 

7,25 


26300 

736,53 

8.68 

28300 ' 

057,77 

10,11 

32300 

979.01 

11,56 

36300 

1100.25 

12.97 

20350 

616.81 

7,27 


2 635 0 

730.05 

6,70 

28350 

859,29 

10,13 

32350 

980.53 

11.56 

36350 

1101.77 

12.90 

20A0n 

618,32 

7,29 


26600 

7 39,56 

0.72 

28 600 

860,80 

10.1/, 

3 2/,00 

982.06 

11,57 

3 6600, 

1103.26 

13.00 

20/. 50 

619,86 

7,30 


26650 

761,08 

8,73 

28650 

862.32 

10,16 

32650 

983,56 

11.59 

3645C 

1106,80 

13,0?. 

20500 

621.36 

7,32 


26500 

762,60 

8.75 

28500 

063.86 

10,10 

32500 

985,08 

11.6! 

36500 

1106.32 

13.06 

20550 

622.07 

7,36 


26550 

766 . 1 1 

0.77 

28550 

865 . 35 

10,20 

32550 

986.59 

11.63 

36550 

1107.83 

11.06 

20600 

626,39 

7.36 


26600 

765,63 

8,79 

28600 

866.07 

10.22 

3 2600 

988.11 

11.66 

3 6600; 

1109.35 

13.07 

20650 

1 625.90 

7.38 


26650 

767.16 

8.80 

28650 

868.30 

10.23 

32650 

989.62 

11.66 

36650 

1110.86 

13.09 

20700 

627,62 

7,39 


26 700 

768.66 

8,82 

28700 

869,9(1 

10,25 

32700 

991 ,16 

11.68 

36700 

1112.38 

13.11 

20750 

528.93 

7.61 


(26750 

750.17 

8. 86 

23750 

871,61 

10,27 

32750 

992,65 

11.70 

36750 

1113.89 

13.11 

20800 

630.65 

7,63 


26800 

751,69 

0.86 

20000 

072 ,93 

10,29 

32S00 

996,17 

11.72 

36800 

1115,61 

13.1.6 

20850 

631,96 

7,65 


26850 

753.20 

8,88 

20050 

876.66 

10,31 

32050 

995,68 

11.73 

36060 

1 116.92 

13.16 

20500 

633,68 

7,67 


26900 

756,72 

0,69 

28900 

875,96 

10.32 

32900 

997,20 

11.75 

36900 

11 10.66 

13.18 

20550 

636,99 

7,68 


26950 

756.23 

8.91 

20950 

077.67 

10,36 

3 2950 

998,71 

11.77 

36950 

1119.95 

13.20 

21000 

636,51 

7,50 


25000 

757,75 

8,93 

2 900 0 

078.99 

10,36 

33000 

1000,23 

11.79 

37000 

1121.67 

13.22 

21050 

638.03 

7,52 


25050 

759,27 

0,95 

29050 

880,51 

10.38 

33050 

1001.75 

11.01 

37050 

1122,99 

13.23 

21100 

639,56 

7, 66 


25100 

760,78 

0,97 

29100 

082.02 

10,39 

33100 

1003.26 

11.02 

37100 

1126,50 

13.25 

21150 

661.06 

7,55 


25150 

762.30 

8.98 

29150 

083,56 

10.61 

33150 

1006,78 

11.06 

37150 

1126.02 

13.27 

21200 

662.57 

7,57 


25200 

763.0! 

9.00 

2920 0 

085,05 

10,63 

33200 

1006,29 

11.86 

37200 

1127.53 

13.29 

21250 

666,09 

7.59 


25250 

765.33 

9,02 

29250 

086,57 

10.65 

3 3 250 

1007,01 

11.00 

37250 

1129.05 

13.11 

21300 

666,60 



25300 

766.86 

9,06 

29300 

080,08 

10,67 

33300 

1009.32 

11.89 

3 730 0 

1 130.56 

13.32 

21350 

667, 12 



25350 

768.36 

9,06 

29350 

089. AC 

10,68 

33350 

1010,86 

11.91 

37350 

1132.00 

13.36 

21600 

668,63 

7,66 


25600 

769.87 

9,07 

2960 0 

091,11 

10,50 

3 3600 

1012.35 

11.93 

37600 

1133.59 

13,16 

21650 

650,15 

7.66 


25650 

771.39 

9,09 

296 5 0 

092,63 

10,52 

33650 

1013,87 

11.95 

37650 

1135.11 

13.18 

21500 

651,67 

7,6R 


25500 

772,91 

9.11 

29500 

896,15 

10,56 

33500 

1015,39 

11.97 

37500 

1136.63 

11.60 

21550 

653.18 

7,70 


25550 

776.62 

9,13 

29550 

895,66 

10.56 

33550 

1016,90 

11.98 

37550 

1130.16 
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397.88 

6.93 

1 90.08 

3.09 

19150 

271.96 

5.42 

18150 

398.89 

6.95 

196.09 

3.91 

17,2 00 

272.92 

5.49 

18200 

399.00 

6.97 

197.01 

3.93 

19250 

273.39 

5.96 

18250 

350.77 

6,99 

197.97 

3.95 

1 7. 3 00 

279.05 

5.90 

18300 

351.73 

7.01 

198.93 

3.97 

17.3 50 

275.81 

6.50 

18350 

352.69 

7.03 

1 99.89 

3.90 

1 99 00 

276.77 

5.52 

10900 

353*65 

7.05 

200.80 

9,00 

19950 

277.73 

5.59 

18950 

359.61 

7.07 

201.81 

9.02 

19800 

270.69 

5.56 

18500 

355.57 

7.09 

,202.77 

9.09 

19550 

279.66 

5.57 

18550 

356.53 

/ 1 i k 

203.73 

9.06 

19600 

280.61 

5.59 

10600 

357.99 

7.13 

209.69 

9 , 00 

19650 

261.57 

5.61 

18650 

358,95 

7.14 

205,60 

9.10 

19700 

282.53 

5.63 

18700 

359,91 

13 

206,62 

9.12 

19750 

203.50 

5.65 

18750 

360*30 

7.10 

207.58 

9.19 

19800 

207.. 96 

5.67 

18800 

361*39 

7.20 

206.59 

9.16 

17,850 

285.92 

5.69 

18850 

362*30 

7.22 

209.50 

9.18 

19900 

286*38 

6,71 

189 00 

363*26 

7,24 

210*96 

9.19 

19 950 

207.37, 

5.73 

18950 

369,22 

7.26 

211.92 

9.21 

1 5000 

288.30 

5.75 

19000 

365.18 

7.28 

212.38 

9.23 

15050 

289.26 

6.77 

19050 

366*19 

7.30 

213.39 

9.25 

15100 

290.22 

5.78 

19100 

367.10 

7.32 

219.30 

9.27 

15150 

291,10 

5.00 

19150 

360.06 

7.34 

215.26 

9.29 

15200 

292.17, 

5.82 

, 19200 

369.02 

7.36 

216.23 

9.31 

1 52 50 

293.11 

5.89 

19250 

369.99 

T.JT 

217.19 

9.33 

1 5300 

299.07 

5.86 

19300 

370.96 

7.39 

■ 210.16 

9.35 

15350 

295.03 

5.88 

19350 

371.91 


219.11 

9.37 

1 5900 

295.99 

5,90 

19900 

372.87 

7,43 

220.07 

9.39 

13950 

296,95 

5.92 

19950 

373.03 

7.45 ■ 

221.03 

9 « 9 1 

1 5500 

297*91 

5.99 

19500 

379. 7‘ 

7,47 

221.99 

9,92 

15550 

290.07 

5.96 

19550 

375.7' 

7,49 

222.95 

9 ,971 

15600 

299.83 

5.90 

19600 

376.7 

7.51 

223*91 

9,96 

156 50 

300.79 

6.00 

19650 

377.6' 

7.53 ; 
i 7.55 

,229.07 

9.98 

15700 

301.76 

6.01 

19700 

378*6 

. 225.09 

9.50 

15750 

302.72 

6.03 

19756 

379,6 

J 7.51 

226.00 

9.52 

15800 

303*68 

6.05 

19800 

380,6 

5 7,59 

227,76 

9* 57, 

1SQ50 

309.69 

6*07 

19850 

381*5 

2 7,60 

228*72 

9.56 

15900 

305.60 

6.09 

19900 

382*4 

7 . 

229.68 

a « 5*8 

15950 

306.56 

6,11 

19950 

383,4 

9 7 <64 





















5 YEABS - 60 MONTHS 


5M PERCENT 



MONniLV 

i/nih 


HONlllJ.V 

1/1 hi 





payment to 

KinsT 


PAYHENTTO 

nnsT 




moiitijace 

PniNClPAl, 

ANHIIAI. 

MOiiTCAi;); 

nniNCIPAl, 

anmimi. 

Mann; Alin 



pamaFAi. 

A iNTEniar 

pnuiUM 

PltlNCIPAI. 

A INTKHEST 

I’RfMIUH 

I’niNcirAi, 



20000 

306.60 

7.66 

26000 

661 .20 

9.19 

2 0008 

538.1 6 

10.73 

20050 

305.36 

7.60 

26050 

662*26 

9.2 1 

2 0050 

539.12 

10.75 

20100 

306.32 

7.70 

26100 

663.20 


28100 

560.00 

10.77 

20150 

387.20 

7.72 

2 6150 

666 . 16 


28150 

561.06 

10.70 

20200 

300.26 

7.76 

26200 

665. 12 


20 200 

562*00 

10.80 

20250 

309.21 

7. 76 

2625 0 

666.09 

HUM 

20 2 50 

562*97 

10.02 

20300 

390.17 

7.70 

2630 0 

667.05 

9.31 

20300 

563.93 

10.86 

20350 

391.13 

7.00 

26350 

660.01 

9.3 3 

20350 

566. 89 

10.86 

20'iflO 

392.09 

7. 0 2 

26600 

660.97 

9.35 

28600 

56 5.85 

10.08 

20650 

393.05 

7.03 

266 5 0 

669.93 

9.37 

20650 

566.81 

10.90 

20500 

396.01 

7.05 

26500 

670.09 

9.3 9 

2 0 500 

567.77 

10,92 

20550 

396.97 

7.07 

26 550 

671. 85 

9.61 

20550 

560.73 

10.96 

20500 

395.93 

7.09 

26 600 

672.81 

9.62 

20600 

569.69 

10.96 

2Q550 

396.09 

7.91 

26650 

673.77 

9.66 

20650 

550.65 

10.90 

20700 

397.05 

7.93 

26700 

676.73 

^ » ^6 

20/00 

551.61 

10.99 

20750 

390.02 

7.95 

26 7 50 

675.70 

9 . 6 (i 

2 0750 

552.50 

11,01 

20000 

399.70 

7.97 

2 6000 

6 76.66 

9.50 

20000 

553.56 

11.03 

20850 

600.76 

7.99 

26050 

677.62 

9.52 

20 050 

5 56.5 0 

11.06 


601.70 

0.01 

26900 

670.50 

9.56 


555.66 

11.07 

20950 

602.66 

0.03 

26950 

7.79.56 

9.56 

20950 

556.6? 

11.09 

2LOOO 

603.62 

0.05 

25000 

^RtlBSIS 

9.50 


557.30 

11.11 

21050 

606.50 

0.06 

26050 

7.0) .66 

9.60 

29050 

lotfilSM 

11.13 

21100 

605.56 

0.00 

25100 

7.02.62 

9.62 

29100 

559.30 

11.15 

21150 

606.50 

0.10 

26150 

7.8 3.3 8 

9.6 3 

29150 

560.26 

11.17 

21200 

607.66 

0.12 

25200 

606*36 

9.65 

29200 

561.22 

11.19 

21250 

600.63 

0.16 

25250 

7.05.31 

9.6 V 

29250 

562.19 

11*21 

21300 

609.39 

0.16 

26300 

7.06.2 7 

9.69 

29300 

563.1 5 

11.22 

21350 

610*36 

0.10 

25350 

607.23 

9.71 

29 3 50 

566.11 

11.26 

21600 

611.31 

0.20 

26600 

7.0 0. 19 

9.7 3 

29 60(1 

565.0 7 

11.26 

21650 

612.27 

0.22 

25650 

7.09.15 

9.7b 

29 6 50 

566 . 0 3 

11.20 

21500 

613.23 

0.26 

25500 

7(90. 11 

9.77 

29500 

566.99 

11.30 

21550 

616.19 

0.26 

25550 

7.91.07 

9.79 

29050 

567.95 

11.32 

21600 

615.15 

0.27 

25600 

7.92.03 

9.0 1 

29600 

560.91 

11.36 

21650 

616.11 

0.29 

25650 

7.92.99 

9.0 3 

2 96 50 

569.0 7 

1 1 . 36 

21700 

617.07 

0.31 

26700 

7.93.95 

9.05 

2 9/00 

570.0 3 

11.30 

21750 

610.06 

0.33 

25750 

6'76.92 

9.06 

29750 

571.00 

11.60 

211100 

619.00 

0.35 

26000 

7.95.0 8 

9.0 0 

29000 

572.76 

11.62 

21050 

619.96 

0.37 

25050 

7.96.06 

9.90 

298 50 

573.72 

11.66 

21900 

21950 

620.92 

621.00 

0.39 

0.61 

25900 

26950 

7.97.80 

7.90.76 

9.92 

9.96 

29900 

29950 

5/6.60 

575.66 

11.65 

11*67 

22000 

'622.06 

0.63 

26000 

7.99.72 

9,96 

30000 

576.60 

11*69 

22050 

623.00 

0.65 ■ 

26050 

500.60 

9.90 

30050 

5/7.56 

11*51 

22100 

626.76 

0.67 

26100 

501.66 

10.00 

30100 

578.52 

11.53 

22150 

625.72 

0.69 

26150 

602.60 

10.02 

30150 

579.60 

11.55 

22200 

626.60 

0.50 

26200 

503.56 

10.06 

30200 

580.66 

11.57 

22200 

627.65 

0.52 

26250 

506.63 

10.06 

30250 

501.61 

11.59 

22300 

620.61 

0.56 : 

26300 

605.69 

10.00 

30300 

502*37 

11.61 

22350 

629.57 

0.56 

26350 

506*65 

10.09 

30350 

58 3. 3 3 

11.63 

22600 

630.53 

0.50 

26600 

507.61 

10.11 

30600 

586.29 

11.65 

22650 

631.69 

0.60 

26650 

508.37 

10.13 

30650 

585.25 

1 1 .67 

22500 

632.65 

0.62 

26500 

509.33 

10.15 

30500 


11. 60 

22550 

633.61 

0.7)6 

26550 

510.29 

10.17 

30 5 50 

507.17 

1 1. 70 

22600 

636.37 

0.66 

26600 

511.25 

10.19 

30600 

50(1.13 

11.72 

22650 

635.33 

0.60 

26650 

512.21 

10.21 

30650 

509.09 

11.76 

22700 

636.29 

0.70 

26700 

513.17 

10.23 

30700 

590*05 

11.76 

22750 

637.26 

0.72 

26750 

516.16 

10.25 

30 7 50 

591.02 

11.70 

22000 

630.22 

0.73 

26000 

615.10 

10.27 

308 00 

591.90 

11.00 

22050 

639.10 

0.75 

26050 

516.06 

10.29 

300 50 

092*96 

11.02 

22900 

660.16 

0.77 

26900 

517.02 

10.31 

309 00 

593*90 

11.0'. 

22950 

661.10 

0.79 

26950 

517. 90 

10.32 

309 50 

596.06 

11.06 

23000 

662.06 

0.81 

27000 

510.96 

10.36 

31000 

595.82 

11.00 

23050 

663*02 

0.03 

27050 

519.90 

10.36 

31050 

596.70 

11.90 

23100 

*>t63.V8 

0.05 

27100 

620.86 

10.30 

31100 

597.76 

11.91 

23150 

666.96 

0.07 

2 7150 

621.82 

10.60 

31150 

5911.70 

11.93 

23200 

665.90 

0.09 

27200 

522.70 

10.62 

31200 

599.66 

11.95 


666.87 

0.91 

27250 

623.75 

10. '.6 

312 50 

600*63 

11.97 


667.03 

0.93 

27300 

626.71 

10.66 

31300 

601.59 

11.99 


660.79 

0,95 

27350 

625.67 

10.60 

31350 

602*55 

12.01 


669.75 

0.96 

27600 

526.63 

10,50 

31600 

603*51 

12.03 

23650 

650*71 

8.90 

27650 

627.59 

10.52 

31650 

606.67 

12.05 

23500 

651.67 

9.00 

2 7600 

520.65 

10.56 

31500 

600*63 

12.07 

23550 

652*63 

9.02 

27550 

629 . 5 1 

10.55 

31550 

600*39 

12.09 

23600 

653.59 

9.06 

2 7600 

530.67 

10.57 

31600 

607*36 

12.11 

236S0 

656.55 

9.06 

27650. 

531 >63 

10.59 

31650 

600*31 

12.13 

23700 

655.51 

9.08 

27700 

532.39 

10.61 

31700 

609.27 

12.16 

23750 

656.60 

9.10 

27750 

533.36 

10.63 

31750 

610*26 

12.16 

23800 

6,57.66 

9.12 

27800 

536.32 

10.65 

31000 

611*20 

12.18 

23850 


9.16 

27050 

535.20 

10.67 

31850 

612*16 

12.20 

23900 

659*36 

9.16 

27900 

536,2'. 

10,69 

31900 

613.12 

12.22 

23950 

660.32 

9.10 

27950 

637.20 

10.71 

31950 

616.00 

12.26 
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W) HTCAtE 

PRDiaPAL 
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* IHTEHF.ST 

t/ISll 

PlilST 

ANNUAL 

PHFAllUU 

32000 

015*06 

12.26 

3600Q 

691.92 

13.79 

0 ijO 

6 1 6 • 0 0 

■MWiMI 

360 50 

692.88 

13.81 

32 1 00 

616.96 

12.30 

36100 

693.84 

13.83 

32150 

617.92 

12.32 

36150 

699. 80 

13.05 

32200 

610.08 

12.39 

362 00 

695, 76 

13.87 

32250 

619.85 

12.35 

36250 

696.73 

13.89 

32300 

620.81 

12.37 

36300 

69 7. 69 

13.91 

32 3 50 

621.77 

12.39 

36350 

690.65 

13.93 

32 6 00 

622.73 

12.91 

369 00 

699.61 

13*94 

32 6 50 

623.69 

12.93 

369 50 

700. 57 

13.96 

32500 

626.65 

12.95 

36500 

701.53 

13.98 

32 550 

7)2 5.01 

12.97 

36550 

702.99 

14.00 

32600 

626*5 7 

12.99 

36600 

701.95 

14.02 

32650 

627.53 

12.51 

366 50 

709.91 

14.09 

32700 

628.09 

12.53 

36700 

705.37 

19.06 

32/50 

62 9 ► 

12.55 

367 50 

706. 39 

14.08 

32800 

630.02 

12.57 

368 00 

707.30 

14.10 

32850 

631.38 

12 . 58 

36850 

703.26 

14.12 

32900 

63 2 . 3'! 

12.60 

369 00 

709.22 

14.14 

329 50 

f>33.30 

12.62 

369 50 

710.18 

14.16 

33000 

639.26 

12.69 

37000 

711. 19 

14.17 

330 50 

635.22 

12.66 

37050 

712.10 

14.19 

33100 

636. 18 

12 ■ 60 

37100 

713.06 

14.21 

33150 

63 7.16 

12 . 70 

37150 

719.02 

14.23 

3 3200 

638. 10 

12. 72 

37200 

714.98 

14.25 

33250 

639.07 

12.79 

37250 

715. 95 

14.27 

33300 

eAO.Ob 

12.76 

373 00 

716.91 

14.29 

33350 

660.99 

12.78 

37350 

717.07 

14.31 

33600 

6^( 1 « 96 

12.80 

379 00 

718. 03 

14.33 

336 50 

692.91 

12.81 

379 50 

719. 79 

14.35 

33500 

693.87 

12.03 

37500 

720. 75 

14.37 

33 550 

66'i*03 

12.85 

37 5 50 

721.71 

14.39 

33600 

695.79 

12.07 

37600 

722.67 

14.40 

33650 

696.75 

12.89 

37650 

723.63 

14.42 

33700 

667, 71 

12.91 

377 00 

724.59 

1 

33750 

69 0 . 68 

12.93 

37750 

725*56 

14.46 

33800 

9*6^* 

12.95 

378 00 

726. 52 

14.48 

33050 

650.60 

12.97 

37850 

72 7. 48 

14.50 

33900 

651.56 

12.99 

37900 

728*94 

14.52 

33950 

662.52 

13.0! 

37950 

729*90 

14.59 

36000 

653.98 

13.03 

38000 

730.36 

14.56 

360 50 

65 9.99 

13.09 

38050 

731*32 

14,58 

36100 

655.90 

13.06 

3BIQ0 

732*28 

14.60 

36150 

656.36 

13.08 

3D150 

733*24 

14.62 

36200 

65 7.-32 

13.10 

38200 

734. 20 

14.63 

36250 

650.29 

n.i 2 

382 50 

735.17 

14.65 

36300 

659.2 5 

13.19 

38300 

736.13 

14.67 

363 50 

660.21 

13.16 

38350 

737.09 

14.69 

366 00 

661.1/ 

13.10 

38900 

738.05 

14.71 

366 50 

662.13 

13.20 

38950 

739*01 

14.73 

365 00 

663.09 

13.22 

38500 

739*97 

14.75 

36550 

669.05 

n.29 

38550 

740.93 

14.77 

36600 

665.01 

13,26 

38000 

741.09 

14.79 

36650 

665.9 7 

13.27 

38050 

742.05 

14.31 

36700 

666.93 

13.29 

38 700 

743*01 

14.33 

367 50 

667.90 

13.31 

38750 

744.78 

14.' 

36800 

668*8/1 

13.33 

388 00 

745. 74 

14 

360 50 

669.02 

13,35 

38850 

746.70 

14 

36900 

670.78 

33.37 

38900 

' 747.66 

14 

36950 

671.79 

13.39 

38950 

748.62 

14 

35000 

672.70 

13.91 

39000 

749.58 

14.5 

35050 

673.66 

13.93 

39050 

750.54 

14.9 

35100 

679.62 

13.95 

39100 

751*50 

14.9 

35150 

675.58 

13.97 

39150 

7S2.96 

15.0 

352 00 

076*69 

13,99 

39200 

753.92 

15.0 

35250 

677.51 

13.50 

39250 

759.39 

15*0 

35300 

678.97 

13.52 

39300 

755.35 

15.0 

35350 

679.93 

13.59 

39350 

756.31 

15.0 

35600 

680.39 

13.56 

39900 . 

767.27 

15.0 

35650 

661.35 

13.56 

39950 

758.23 

15. 

35500 

682.31 

13.60 

39500 

759.19 

15. 

35560 

683.27 

13.62 

39550 

760.16 

15. 

35600 

609.23 

13.69 

39600 

761*11 

15* 

35650 

605.19 

13.66 

39650 

762.07. 

15. 

35700 

606.15 

13.68 

39700 

763.03 

15. 

35750 

687.12 

13.70 

39750 

769.00 

15. 

35800 

688.08 

13.71 

39000 

769.96 

15. 

36650 

689.09 

13.73 

39050 

765.92 

15. 

35900 

690.00 

13.75 

39900 

766.68 

15* 

35950 

690.96 

13.77 

39950 

767.64 

15, 

- 



90000 

768.80 

15. 
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5% PERCENT 



UORTGAOK 

PUIM RIP Al. 

H0371)LY 

PAYurar TO 

PtllHClPAI, 

t INTERKT 

1 ^0*10 

174.60 

1 ? 1 0 (1 

176.33 

12160 

176.06 

1 2200 

176.78 

1 2260 

177.60 

1 230 0 

178.23 

12 360 

178, <?6 

1 2AOO 

1 79.68 

12'-*6 0 

1 80.40 

12500 

181.13 

12660 

1R1.B6 

1 2600 

182.67 

1 2660 

183.30 

12700 

184.02 

12 7 6 0 

104.76 

1 2800 

106.47 

12860 

186.20 

1 2600 

186.92 

12650 

187.66 

1 3000 

108.37 

1 3060 

109.09 

13100 

189,02 

13 160 

190.64 

13200 

191.27 

13250 

191.99 

13300 

192.72 

13360 

193,44 

13AOO 

194.17 

13460 

194.89 

13500 

195.62 

13650 

196.34 

13600 

197.06 

13660 

197.79 

13700 

198.51 

13760 

199,24 

13300 

199.96 

13060 

200.69 

13 90 0 

201.41 

1396 0 

202,14 

14 000 

202.86 

14050 

203.60 

14100 

204.31 

1 416 0 

205.03 

14200 

206,76 

14260 

206.48 

1430 0 

207.21 

14350 

207.93 

14400 

208.66 

14460 

209.38 

14500 

210.11 

14650 

210,83 

1460 0 

211.65 

14660 

212.20 

1470 0 

213,00 

14760 

213,73 

148 00 

214,46 

14060 

215.10 

14900 

215.90 

14960 

216,63 

15000 

217.35 

1 5060 

210.07 

15100 

218.80 

15150 

219,52 

15200 

220,25 

1 5250 

220.97 

15300 

221.70 

15350 

222.42 

15400 

223.15 

15450 

223,87 

15600 

224,60 

156.50 

225.32 

15600 

226.04 

15650 

226,77 

15700 

227,49 

15750 

228.22 

15800 

228,94 

15850 

229,67 

15900 

230,39 

15950 

231,12 

16000 

231.84 




«0:»T&ACK 

FHoapAi. 























































7 YEARS - 84 MONTHS 



l/l!th 

vmsT 

AHHIIAl. 

PnCMIlIM 

MORTCJALK 

PRINaiMI. 

7.90 

29 0 5 0 

7.92 

29100 

7 , 99 

29150 

7.96 

29200 

7.98 

2 925 0 

8,00 

29300 

8.02 

29350 

8.09 

29900 

8,06 

299 50 

8.08 

29500 

8.10 

29 55 0 

8.12 

2 9 600 

8,19 

29650 

8,16 

29 70 0 

8,18 

29 750 

8.20 

29000 

8.22 

29650 

0,29 

24900 

8.26 

299 50 

8,28 

25(300 

8,30 

25050 

8.32 

25100 

8,39 

25150 

8,35 

25200 

8.3 7 

25250 

8.39 

25300 

8.91 

25350 

8.93 

25900 

8,95 

25950 

8.97 

25500 

8,99 

25550 

n.ra 

25600 

0.53 

25650 

0.65 

25700 

8,57 

25750 

8.59 

25000 

0.61 

25050 

8,63 

25 900 

0.65’ 

25950 

0,67 

26000 

fl*69 

26050 

0.71 

26100 

8,73 

26150 

8,75 

26200 

0.77 

26250 

0.79 

26300 

0.01 

26350 

0,03 

26900 

8,05 

26950 

0.07 

26500 

8.09 

26550 

0.91 

26600 


5% PERCENT 


MONTI 1 1. T 
I’AYMMNTTO 




28300 10,07 

28330 it 10,79 
28900 911,32 

28950 912,29 

28300 912,97 


28530 9 13.69 ,25 

28600 919,91 ;11,27 

28650 915,19 13,29 

28700 91 5,86 I ! , 3] 

28750 916.59 11.33 


28800 917,31 

28850 918,09 


917.31 11.35 

918,09 II , 17 
918.76 11.39 

919,99 11,91 


MONTHLY 1/IJ* 

PAYMENT TO ni^T 

MORTCAUE PRINCIPAL AH3U.U. 

PIllHClPAl, AIKTTFIEST PROtlLH 


32050 969,90 12,53' 

32100 965,13 12,65 

32150 965,85 1 2. S'* 

32200 966,58 12.59 

32230 967.30 12.71 

32300 968,03 12,73 

32350 968.75 12.75 

3p90n 969.98 12.77 

32*60 970.20 12.79 

32500 970.93 12.81 

32550 97] ,65 12,83 

32600 972.37 12.85 

32650 973 .10 12,07 

32700 973.82 12.09 

32750 979.55 12 ,9] 

32800 975.27 12.93 

32850 976 . no 12. 95 

3290C1 976.72 12.97 

32950 977,95 12.99 



MONniLY 


PAYMENT TO 

noire. ACC 

PRIsnPAL 

ptnaPAL 

t MTERCST 



36050 522,36 19,21 

36100 523,09 19.23 

36150 523,81 19,25 

36200 529,59 19.27 

36250 525,26 19.2'9 

36300 525.99 19.31 

36350 526.71 19.33 

36900 527.99 19.35 

36950 528.16 19,36 

36500 528.99 19.38 

36550 529.6! 19.90 

36600 530,33 19,92 

36650 531.06 19,99 

36700 531.78 19,96 

■■36750 532.51 19,95 

36BOO 533.23 19,50 

36650 ' 533 ,96 1* , 52 

36900 539,68 19.59 

36950 535.91 19,56 


920,21 

n.93 

•13000 

978,17 

13.01 

37(300 

536,13 

19.58 

9 20.93 

1 1 . 95 

33050 

978.89 

13,03 

37050 

536.85 

19,60 

921.66 

1 1 . 97 

33100 

979.62 

13.(39 

37100 

537,58 

19.62 

922.38 

11,99 

33150 

9 BO . 39 

13,06 

37150 

538.30 

19.69 

923.11 

11.51 

33200 

981.07 ■ 

13,06 

37200 

539,01 

19.66 

923.83 

11.53 

33250 

981.79 

13.10 

37250 

539,75 

19,68 

929.56 

U . 55 

3 3300 

9B2.52 

13.12 

3730(3 

590 ,98 

19,70 

925.28 

11,57 

33350 

983.29 

13.19 

37350 

591 ,20 

19.72 

926.01 

11.59 

33900 

983,97 

13.16 

37900 

591 ,93 

19.79 

926.73 

1 1 ,61 

33950 

989.69 

13.18 

37950 

592.65 

19,76 

927.96 

1 1.63 

33500 

985.92 

13.20 

37500 

593.38 

19.78 

928.18 

11.65 

33550 

986.19 

1 3.22 

37550 

599.10 

19.80 

928.90 

11.67 

33600 

986.86 

13,29 

37600 

599,82 

19.82 

929.63 

1 1.69 

33650 

987,59 ■ 

13,26 

37650 

595,55 

19.89 

930,35 

1 1.70 

337C0 

988,31 

13.20 

3 7 700 

596.27 

19.86 

931,08 

11 .72 

33750 

989,09 

13.30 

37750 

597.00 

19.80 

931,80 

U.79 

33800 

9S9, T6 

13,32 

37800 

597 ,72 

19.90 

932.53 

11.76 

33850 

990,99 

13.39 

37850 

598.95 

19,92 

933,25 

11.78 

33900 

991,21 

13.36 

37900 

599.17 

19.99 

933,98 

11.80 

33950 

991.99 

13.33 

37950 

599.90 

19,96 

939, 70 

11.82 

39000 

992,66 

13.90 

3 8000 

550.62 

19.98 

935.92 

I 1.89 

39050 

993.38 

13.92 

38050 

551.39 

15.00 

936.15 

11.86 

39100 

999 .11 

13,9/) 

38100 

552.07 

15.02 

936.07 

11.88 

39150 

999 . B3 

13.96 

38150 

552.79 

15,03 

937,60 

11 ,90 

39200 

995.56 

13.98 

3 020 0 

553,52 

15,05 ■ 

938. 32 

11.92 

1 39250 

996.28 

13.50 

38250 

559,29 

15.07 

939,05 

11.99 

39300 

997 .01 

13.52 

38300 

559,97 

15,09 

939.77 

11,96 

39350 

997,73 

13.59 

38350 

555.69 

15.11 

990 . 50 

11.98 

•39900 

998,96 

13 , 56 

3R900 

556.92 

15.13 

991.22 

12 .00 

39 95(3 

999 , IS 

13,58 

3095(3 

557.19 

15.15 

991,95 

12,02 

39500 

999.91 

13.60 

38500 

. 

557.87 

15,17 

992.67 

12.09 

39550, 

5(20.63 

13.62 

38 550 

550,59 

15.19 

993 , 39 

12.06 

39600 

501 .35 

13,69 

3B6 0n 

559.31 

15.21 

999,12 

12 .08 

39650 

502.08 

13.66 

38650 

560 .09 

15.23 

999,89 

12.10 

39700 

502.60 

13,68 

38700 

56(0,76 

15,2 5 

995. 57 

12.12 

39 750 

503.53 

13.69 

38750 

561.99 

15.27 

996.29 

12.19 

39 800 

509.25 

1 13.71 

38800 

562.21 

15.29 

997,02 

12,16 

39850 

509,98 

13.73 

38650 

562.99 

15.31 

497 , 79 

12.10 

39900 

505,70 

13,75 

38 900 

563.66 

15, 33 

998,97 

12.20 

39950 

506.93 

13.77 

38950 

569,39 

15.35 

999.19 

12,22 

35000 

507.15 

13,79 

39000 

565.11 

15.37 

999.91 

12.29 

35050 

507,B7 

13,61 

39050 

565,83 

15,39 

950.69 

12.26 

35100 

500.60 

13.83 

39100 

566 .56 

15.91 

951.36 

12.28 

35150 

509,32 

13.85 

39150 

567.28 

15.93 

9 52.09 

12.30 

3 520(1 

510,05 

13,87 

39200 

568.01 

15.95 

952.81 

12.32 

35250 

510177 

13.89 

39250 

568,73 

15.97 

9 53 . 69 

12,39 

35300 

511.50 

13.91 

39300 

569.96 

15,99 

959 .26 

12.36 

35350 

512.22 

■ 13.93 

3 9350 

570,18 

15,51 

959,99 

12.37 

3590 0 

512.95 

13.95 

39900 

570.91 

15.53 

955.71 

12,39 

35950 

513.67 

13.97 

39950 

571.63 

15.55 

956.99 

12.91 

35500 

519,90 

13.99 

39500 

572.36 

15,57 


- 55 - 
















10 YEARS - 120 MONTHS 


5 % PERCENT 



wosnii.Y 


PAYMK.YTTO 

moutgack 

F’BIlHrlPAl. 

PRINHPAl. ' 

i tYtDRESr 




'•6. 

.12 

46, 

,67 

47, 

,21 

47 , 

,76 

48. 

,31 

40 , 

,86 

49, 

,41 

49, 

, 96 

50, 

,51 

51, 

, 96 

51, 

.61 

5a. 

. 16 

5a . 

,70 

53, 

,25 


2.^3 

66. 9B I 2.'f5 

67.53 


60, 

,63 

69, 

,17 

69, 

,72 

70, 

,27 

70, 

,82 

71. 

,37 

7 1 , 

I 92 


7760 
7000 
7850 
7900 I 86 
7950 B7 


I WOSTill.Y l/IJih 

PAYMFNT to HDST 

MOaTK^CK PRIKClP/l, ANNtMI. 
I'mSCM'Al. !S (NTTHTST I'ltS'.MIIlM 




37 

ft 4 

80 

3 9 

8ft 

9 4 

09 

4 9 



























































10 YEAUS - 120 MONTHS 5% PERCENT 


MonxcAci: 

pm NOPAL 

MOKniLY 

paympmt to 

PniNCIPM. 

i INTEREST 

l/Uth 

niiST 

ANNUAL 

PREMIUU 

MORTfJAEE 

PRIM C IP At, 

MONTItLY 
PAYHEN T TO 

I’ntNCIPAL 

* INTF.rtEST 

l/tUi 

nRST 

ANNUAL 

PREMIUM 

MORTCACE 

rniNaPAi, 

MONTHLY 

PAYMENT TO 

PRINaPAl, 

A tHTEHEST 

17 ink 

msT 

ANNUAL 

PREMIUM 

tURTCACE 

PHtHOPAI, 

MONTHLY 

PAYUEffY to 

PdlHOPAL 

i INTEREST 

l/ITifi 

HRST 

ANNUAL 

PREMIUM 

MORTOAGK 

prihitpal 

MOHIKLY 

payment TO 

PniNCTPAL 

t INTER K 77 

I/I3lli 

ITRSr 

ANNUAL 

PKEIMIIJU 

20000 

219.60 

0,05 

24000 

263.52 

9,66 

26000 

307.44 

11.26 

32000 

351.36 

12.07 

36000 

395.28 

14,48 

20050 

220,15 

0.07 

2405 0 

26<t»07 

9.68 

26050 

307.9-9 

11.20 

3205U 

351,91 

12.89 

36050 


14.50 

20100 

220.70 

8.09 

24100 

264.62 

9,70 

2810U 

300.54 

11.30 

32100 

352.46 

12.91 

36100 

396. 38 

14.52 

20150 

221.26 

6,U 

24150 

265,17 

9,72 

20150 

309.09 

11.32 

' 32150 

353.01 

12.93 

36150 

396.93 

14. 54 

20200 

221.80 

6.13 

24200 

265.72 

9.74 

26200 

309.64 

13.34 , 

32200 

353,56 

12,95 

36200 

397,48 

14.56 

20250 

222.35 

8,15 

24250 

266.27 

9,76 

26250 

310,19 

11,36 

32250 

354.11 

12.97 

36250 

390.03 

14.58 

20300 

222. B9 

0.17 

24300 

266.01 

9. 78 

26300 

310.73 

11,39 

3 2 300 

354,65 

12,99 

36300 

390,57 

14.60 

20350 

223.44 

B.19 

24350 

267,36 

9.00 

26350 

311.28 

11.41 

32350 

355.20 

13.01 

36350 

399.12 

14.62 

20«»00 

223.99 

8.21 

24400 

267.91 

9.02 

26400 

311.03 

11.4 3 

3 2400 

355.75 

13.03 

36400 

399.67 

14.64 

20<i50 

224.59 

8.23 

24t(50 

268.46 

9,04 

28450 

312,30 

U .45 

32450 

356.30 

13,05 

36450 

400.22 

14.66 

20500 

225.09 

8.25 

24500 

269.01 

9.06 

28600 

312.93 

11,47 

32500 

356« 0 5 

13*07 

36500 

400.77 

14.66 

20550 

225.64 

8.27 

24550 

269,56 

9.80 

28550 

313.40 

11,49 

32550 

357. 40 

13,09 

36550 

401.32 

14.70 

20600 

226.19 

0,29 

24600 

270.11 

9.90 

20600 

314.03 

11.51 

32600 

357.95 

13,11 

36600 

401.07 

14,72 

206SO 

226,79 

8,31 

24650 

270.66 

9.92 

20650 

314,50 

11.53 

32650 

350.50 

13.14 

36 650 

402.42 

14.74 

20700 

227.29 

8.33 

24700 

271.21 

9.94 

28700 

315.13 

11.55 

32700 

359.05 

13.16 

36700 

402.97 

14.76 

20750 

227.89 

8.35 

24750 

271.76 

9,96 

28750 

315.68 

11.57 

32750 

3S9* 60 

1 1. 1 a 

3675-1) 

403,62 

14.70 

20800 

228,30 

8.37 

24000 

272.30 

9.90 

28000 

316.22 

11.59 

32800 

360,14 

13.20 

36000 

404.06 

14.00 

20850 

228.93 

8.39 

24050 

272.05 

10,00 

28050 

316.77 

11.61 

32050 

360.69 

13.22 

■El 

404.61 

14.02 

20900 

229.98 

0.41 

24900 

273,40 

10,02 

28900 

317.32 

11,63 

32900 

361*24 

13.24 

■£ si 

405.16 

14.04 

20950 

230,03 

6.43 

24950 

273.95 

10.04 

28950 

317.07 

11.65 

3.2950 

361.79 

13,26 

E 1 

405,71 

14,06 

21000 

230.50 

0,45 

26000 

274,50 

10,06 

29000 

318.42 

11,67 

3 3000 

3ft? . 


3TUOO 

406.26 

14.09 

21050 

231,13 

0,47 

25050 

275,05 

10.00 

29050 

318.97 

11.69 

33050 

162 *09 

11.10 

37050 

406. U1 

14.91 

21100 

231,60 

8.49 

25100 

275.60 

10. 10 

29100 

319.52 

11,71 

33100 

1ft 1 .4/6 

1 1^1? 

37100 

407.36 

14.93 

21150 

232.23 

6. 51 

25150 

276.15 

10.12 

29150 

320.07 

11.73 

33L50 

363*99 

13.34 

37150 

407.91 

14,95 

21200 

232.78 

8.53 

25200 

276,70 

10 , 14 

29200 

320,62 

11.75 

33200 

3 64.54 

13,36 

37200 

400,46 

14,97 

21250 

233.33 

8,55 

25260 

277.25 

10,16 

29250 

321,17 

11,77 

' 33250 

1^5*09 

1 1 . IF! 

37250 

409.01 

14,99 

21300 

233.87 

8.57 

25300 

277.79 

10,10 

29300 

321.71 

11.79 

1 33300 

365*61 

13*40 

37300 

409.55 

15.01 

21350 

239,42 

8.59 

25350 

278.34 

10.20 

29350 

322.26 

11.61 

33350 

366* 1 a 

1 1 , ft ? 

37350 

410.10 

15.03 

21^(00 

234,97 

3.61 

25400 

278.89 

10.22 

29400 

322,61 

11.63 

33400 

366*73 


3 7400 

410.65 

15,05 

21^(50 

235,52 

8.63 

25450 

279.44 

10,24 

29450 

323.36 

11.65 

33450 

367.26 

13,46 

37450 

411.20 

15,07 

21500 

236.07 

8.65 

25500 

279.99 

10.26 

29500 

323.91 

11.07 

3350U 


1 1 .ftA 

37500 

411,75 

15,09 

21S50 

236.62 

8.67 

25550 

200.54 

10.20 

29550 

324,46 

11.09 

33550 

lAn*3;R 

1 1 .fin 

37550 

412.30 

15.11 

21600 

237.17 

0.69 

25600 

281.09 

10.30 

29600 

325.01 

11.91 

33^00 

A- 91 

1 1 * fj J 

37600 

412,85 

15.13 

21650 

237.72 

8,71 

25650 

201*64 

10,32 

29650 

325.56 

11,93 

33650 

1ft 9. 


37650 

4 13.40 

15.15 j 

21700 

238,27 

8.73 

25700 

282.19 , 

10,34 

29700 

326.11 

11.95 

33700 

370.03 

13.56 

3 7 700 

413.95 

15.17 

21750 

238.82 

0,75 

25750 

282.74 

10.36 

29750 

326.66 

11.97 

33750 

170. 


37750 

414,50 

15.19 

21800 

239.36 

0.77 

25800 

283.28 

10,38 

29800 

327,20 

11.99 

33600 

37 1 » 12 


3 7000 

4 1 5.04 

15.21 

21650 

239,91 

0,79 

25050 

283.83 ‘ 

10.40 

29850 

327.75 

12.01 

1 33I1<30 

17^ . ft7 


3T05O 

4 15.59 

15,21 

21900 

240.46 

0.81 

25900 

284.30 

10.42 

29900 

328.30 

12,03 

' 33900 

177t 


37900 

416.14 

15.25 ; 

21950 

291,01 

0.03 

25950 

284.93 

10,44 

29950 

328.05 

12,05 

33960 

372,77 

13.66 

37950 

416.69 

15.27 

22000 

241.56 

0.85 

26000 

28 5.40 

10,46 

30000 

329.40 

12.07 ' 




38000 

417.24 

15,29 

22050 

242.11 

8.07 

26050 

286.03 

10,48 

30050 

329.95 

12.09 




38050 

417.79 

15.31 

22100 

242 . 66 

0.09 

26100 

206.50 

1 0 , 5'0 

30100 

330.60 

12.11 




38100 

4 10.34 

15,3:3 

22150 

243.21 

6.91 

26150 

207,13 

10.52 

30150 

331.05 

12.13 




38150 

4 10.89 

15,35 

22200 

243.76 

0,93 

26200 

207,60 

10,54 

30200. 

331.60 

12.15 

34200 

375,52 

13.76 

38200 

419.44 

15,37 

22250 

244,31 

0.95 

26250 

260.23 

10.56 

30260 

332.15 

12.17 




38250 

4 19.99 

15.39 

22300 

249.85 

8,97 

26300 

208,77 

10.58 

30300 

332.69 

12.19 




38300 

420.53 

15.41 

22350 

296,90 

0,99 

26350 

209.32 

10,60 

30350 

333.24 

12.21 




38350 

421.08 

15.43 

22A00 

296.95 

9,01 . 

26400 

269.87 

10.62 

30400 

333.79 

12.23 




38400 

421,63 

15.45 

22450 

296,50 

9,03 

26450 

290,42 

10.64 

30450 

334,34 

12.25 

34450 

370,26 

33.06 

38450 

422.16 

15,47 

22500 

297,05 

9,05 

26000 

290,97 

10.66 

30600 

334,09 

12,27 




38500- 

422.73 

15,49 

22550 

297.60 

9.07 

26550 

291,52 

10.60 

30550 

335.44 

12.29 

' 34550 



38550 

423.28 

15. SI 

22500 

248.15 

9,09 

26600 

292.07 

10.70 

30600 

335,99 

12.31 




3 8600 

423.83 

15.53 

22650 

248,70 

9.11 

26650 

292.62 

10,72 

30650 

336.54 

12.33 




38650 

424.38 

15.55 

22700 

249.25 

9,13 

26700 

293. 17 

10.74 

30700 

337.09 

12.35 

34700 

301.01 

13,96 

38700 

424,93 

15,57 

22750 

249.00 

9,15 

26750 

293.72 

10,76 

30750 

337.64 

12.37 




36750 

425.48 

15,69 

22800 

250,34 

9,17 

26800 

294.26 

10,70 

30000 

338.10 

12.39 




38800 

426.02 

15.61 

22850 

250,89 

9.19 

26850 

294,81 

10,80 

30850 

330.73 

12.41 




38050 

426.57 

15,61 

22900 

251,44 

9.21 

26900 

295.36 

10.82 

30900 

339.20 

12.43 




38900 

427. 12 

15.65 

22950 

251.99 

9,23 

26950 

295,91 

10.04 

30950 

339,03 

12.45 

34950 

303.75 

14,06 

38960 

4,27.67 

15.67 

23000 

252.59 

9.25 

27000 

296,46 

10,86 

31000 

340.38 

12.47 


R in 


39000 

428.22 

1 &«6 

23050 

253,09 

9,27 

27050 

297,01 

10.08 

31050 

340.93 

12,49 

35050 

384.85 

14.10 

39050 

420.77 

15.7 

23100 

253.64 

9,29 

27100 

297,56 

10.90 

31100 

341.48 

12.51 

35100 

380.40 

14.12 

39100 

429,32 

15.7 

23160 

254,19 

9.31 

27150 

298.11 

10,92 

31150 

342.03 

12.53 

35150 

385.95 

14 . 1 4 

39150 

429.87 

15.75 

23200 

254,74 

9,33 

27200 

298.66 

10.94 

31200 

342,50 

12.55 

35200 

306.50 

14,16 

39200 

430,42 

15.77 

23250 

255.29 

9,35 

27250 

299.21 

10.96 

31250 

343.13 

12.57 

3 5250 

387.05 

14.10 

39250 

430,97 

15.79 

23300 

255,03 

9,37 

27300 

299,75 

10.90 

31300 

343.67 

12.59 

3 5300 

107 .59 

1 4 . ?0 

39300 

411.51 

15.01 

23350 

256.30 

9,39 

27350 

300.30 

11.00 

31350 

344,22 

12.61 ; 

35350 

308.14 

14.22 

39350 

432.06 

15,03 

23400 

256,93 

9.41 

27400 

300.85 

11.02 

31400 

344,77 

12,53 

35400 

388.69 

14.24 

39400 

432,61 

15, OS 

23450 

257.48 

9,43 

27450 

SOU 40 

11.04 

31450 

345,32 

12.66 

35450 

309, 24 

14,26 

39450 

. 413,16 

15.87 

23600 

250.03 

9.45 

27500 

301.95 

11.06 

31500 

345.07 

12.67 

3 5500 

in9 • 79 

Ift . ?A 

39500 

433*71 

15,89 

23550 

258.58 

9,47 

27550 

302,50 

u.oa 

31550 

346,42 

12.69 

3 5550 

190^34 

Ift R 10 

39550 ■ 

434,26 

15.91 

23600 

259,13 

9.49 

27600 

303.05 

11.10 

31600 

346.97 

12.71 

356D0 

39U.89 

14.32 

39600 

434.81 

15,93 

23650 

259,68 

9.51 

27650 

303.60 

11.12 

31650 

347.52 

12.73 

35650 

391.44 

14.34 

39650 

435,36 

15,95 

23700 

260.23 

9^53 

27700 

304, 15 

Il4l4 

31700 

346,07 

12.75 

35700 

391.99 

14,36 

39700 

435.91 

15.97 

23750 

260.78 

9.55 

27750 

304.70 

11.16 

31750 

346.62 

12.77 

35750 

192.54 

1 ft .IH 

39.750 

436.46 

15.99 

23800 

261.32 

9,57 

27800 

305,24 

11. la 

31800 

349,16 

12,79 j 


•^01 ^OA 

1 ft , ftO 

39800 

437.00 

16.01 

238fe0 

261.87 

9,59 

27850 

305,79 

11.20 

31850 

349,71 

12,81 

35850 

393*63 

14k42 

39050 

437,55 

16.03 

23900 

262.42 

9.61 

27900 

306,34 

11.22 

31900 

350.26 

12.83 

35900 

394 . 10 

14 . 44 

3 9900 

438.10 

:16«05 

23950 

262,97 

9,64 

27950 

306.89 

11.24 

31950 

350.81 

12.85 

35960 

394.73 

14,46 

39950 

438,65 

16.07 









■ 




40000 

■ 439.20 

16.09 
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12 YEARS - 144 MONTHS 


5ii4 percent 


MOmiiLY 1/I2lk 
PAYUiaTTO KinST 
MOHTCfliGK F’HWriPA!, AHHDAI, 
pRlwapAi. imrEHEST premiiju 


50 ,f)fi .02 
100 .96 .06 
100 1,6<I .06 
200 1,91 .OR 
200 2.61 ,10 

100 2.B9 .12 
100 : 1.17 .16 
400 l.flO ,16 
40 0 4.11 .in 
000 4.n2 


000 0.10 

600 0.7fi 

600 6.26 

700 6.76 

700 7.22 


uosmi.v 1/1 i»i 

pirMiMTTO iiRsr 

MORTrldi: PRIMOIMI. ARMIAi. 
pniMciPAi. « iHTsncsr piii^odm 





WPITBI.Y 
PATunsr 70 
PRINai'AL 


PftlNCIPAl. A INTTREST PUF-MIUJI 


0. 

0. 

70«4a 1 3, 

78.97 3.12 

79.40 3,34 



07,15 I 3,67 
R7.63 I 1,69 
1,71 




PAYMENT 70 
moutcacf. pbwppal 

PRIHaPAL A WTERlllT 






BMTCACr, 

punaPAi. 


16050 154.06 
16100 150.04 
16150 150.52 
16200 156.01 







































1 lO-l.HB 

joinn 

, 193. 04 


194.04 


1 94 . 03 

?n?'jO 

' 193.01 

7P'10O 

193.49 

?rn>)n 

1 93 .*>7 


1 94.43 

7(14 “in 

194.93 

?p';on 

197.42 


197,90 

7rif,ofi 

194,38 


1 98 ,Hfi 

7(1700 

1 99,34 

70 Tin 

1 99,02 

jOB^'O 

709 , 3(1 


;»nn * 70 

;o<300 

701,27 

SfilBO 

701.73 

7]00fl 

702.23 

210BP 

702.71 

21100 

703. 19 

?H'>n 

, 703.47 

21200 

704.14 

21210 

704 ,44 

21300 

?0'> . 12 

21330 . 

203.40 

21*00 ; 

?04 .OB 

21430 1 

704 . 34 

21300 i 

2^7 .(13 

21330 1 

707 . 33 

2lfi00 ! 

20 n.iii 

2Ui3fl I 

?0n ,49 

?l7n<> ] 

70 a ,97 

21730 1 

709.43 

21 BOO i 

209,93 

21830 ' 

710,42 

21900 

2 10,90 

21930 

711.38 

2?000 ■ 

2 1 1 ,84 

2?03fl 

212.34 

22100 

212.82 

72130 

213.30 

7220(1 

213,79 

??23(i 

214.77 

2230(1 

! ? 14.75 

72330 

213,73 

7 2400 

213,71 

22430 

214.19 

2230(1 

! 214.48 

22330 

i 21 7. 14 

22400 

217,44 

22430 

218,12 

??70f> 

218,40 

22730 

219.08 

22800 

219.34 

22830 

??('.03 

2 290 0 

720.33 

72930 

771.01 

23000 

771.49 

2303(1 

721.97 

23100 

777, 7,3 

2313(1 

777.93 

212(1(1 

773.47 

■ 23230 

723.90 

233(10 

??7.,3n 

23330 

2 27., 84 

23400 : 

2?'>,34 

23430 

773,6? 

23300 

724.31 

23330 

224,79 

23400 

777,27 

23430 

277,73 

23700 

228,23 

23730 

228.71 

23800 

379,19 

23830 

779,7.8 

23<)00 

230, 14 

23930 

230.64 

24000 

231,12 





































5% PERCENT 



i 





















































5% PERCENT 


15 YEARS - 1«0 MONTHS 




)/l2lli 


MnSRIl.Y 

1/1 Ml 


aviTIII.Y 

1/17-3 


»r 

mVTiii.if 


PAYS) KMT TO 

KIHS'l' 


'AYMK'ir 10 

FIRST 


PATUrMT TO 

E-1RST 


AVEIKKT ra 

!k:oaTCAi;i: 

I’liWClPAl. 

AKNIJAl, 

MOn rcACR 

I'llltlt^I'Al, 

ANMJAl. 

MniiTT.Ai; e; 

PEiENarAi, 

ASMKAl. 


PfllHOPU. 

PB.JNCIFAL 

1 , I’lTKIlPST 


E’RINCII’AL 

A IH IKIIKSI 

PHKOIUM 

I'lEIHClPAI. 

* iNTraKsr 

PHEAflCU 

PlKJCtP.M- 

1 l!4Tf:fiL*r.T 

2000') 
20050 
20 lOO 
20150 
20200 

166.20 

166.62 

16 7 .0 3 
167.45 
167 .06 

H . 1 7 
0.19 
8.21 

8.2 3 
0.25 

2 4000 
24050 
24100 
24150 
24 200 

199,64 

199,06 

200,27 

200.69 

201.10 

9.80 

9.02 

9,84 

9.07 

9.89 

2 800 0 

2 8050 
28100 
28150 
28200 

232. 68 
233.10 
233.5 1 : 
2 3 3.93 

2 3 4.34 

11.44 

11.46 

1 1.48 
11.50 
11,52 

320 - 01 ) 

3 2 0 5 0 
32100 

32 150 
32200 

265.92 
266.34 
266.75 
267 . 1 7 
267.58 

20250 

20300 

20350 

2 Of. 00 
20fo0 

168 .28 
168.69 
169.11 
169.52 
169 ,94 

0.27 
0.29 
8.31 
a . 33 
n,3f) 

24250 

2 4 300 
24 350 
24400 

2 44 50 

201.52 
201,93 
202.35 
202.76 
203 , !tl 

9.91 

9.93 

9,95 

9,97 

9,99 

28250 

20300 

28350 

2 840 0 

2 8450 

2 3 4.76 
235.1 7 

2 3 5 , 5 9 

2 3 6 . 0(1 
236.42 

11.54 

1 1.56 
U . 5 Q 

n -.60 

11 .6 2 

32250 

32 SOU ; 
32 350 

3 2 400 
32450 

260.00 

260.41 

260.03 

269.24 

269.66 

20500 

20550 

2 0600 

2 0650 

2 0700 

170.36 
170.77 
171.19 
171 .60 
172 .02 

0.37 

0.39 

0.42 

0.44 

8.46 

24500 
2455 v ) 
24 600 
24650 
2470 0 

203,60 

204.01 

204.43 

204.04 

205,26 

10,01 

10,03 

10.05 

10,07 

1 0 . 09 

20 500 
20550 
2060 0 

28 65 0 
28700 

2 3 6.84 
237.25 
237,67 
230.08 
238.50 

11 .64 
11.66 
11.68 
11,70 

n . v 2 

3 2 500 

3 25 5 0 

3 2 600 

3 2 650 
32700 

270.00 

2 70 . 4 ') 
270.91 
271.32 

2 7 1.74 

2 0750 
20000 

2 0 050 
20300 

2 0 850 

172.43 
172.85 
173,26 
173 . 6 H 
174 .09 

0,48 

0.50 

0.52 

8.54 

0 , 56 

24750 

24800 

24 B 50 

24900 

2 4950 

205.67 

206.09 

206.50 

206.92 

207.33 

10.11 

10,13 

10,15 

10,17 

10.19 

28 75 0 
28000 
20060 
20900 
2095 L ) 

230.91 
239.33 
239,74 
240, 16 
240,57 

1 1 . 74 

11 . 76 

1 ! .79 
11,61 
11,83 

3 2 750 

3 2000 

3 205 0 

3 290 0 

3 2950 

2 72 . 1 5 
272.57 
272.90 
273.40 
273 . a 1 

21000 

21050 

2 I 100 
21150 
21200 

174,0 1 
174 .93 
175.34 
176.76 
176.17 

0.50 

8.60 

8.62 

8,64 

8.66 

25000 

2 5050 
25100 

2 5150 

2 5200 

207,75 

208.17 

200.50 

209.00 

209.41 

10.21 

10.23 

10,25 

10.27 

10,29 

29000 

29050 

29100 

29150 

29 ROC 1 

240,99 

241.41 

241.82 

242,24 

242.65 

11.85 

11,87 

13.89 

11.91 

11.93 

3 3000 

3 3050 
33100 
33150 
3320 U 

2 74.23 
274.65 
275.06 
275.40 

2 75,0 9 

21250 

21300 

21350 

21400 

21450 

176 .59 
177,00 
177 ,42 
177.83 
178,25 

8.60 

8.70 

D .72 

0 , 74 
0.76 

26250 

P53U0 

25350 

25400 

2 5450 

209.83 

210.24 

210,66 

211,07 

211.49 

10.31 

10.34 

10.36 

10,30 

10,40 

29250 

29 300 

29 350 
29400 
29450 

243.07 

243,40 

243.90 

244,31 

244.73 

11.95 

11,97 

11.99 

12 .01 
12.03 

33250 

3 3300 

3 335 0 

3 3400 

3 345 0 

276,31 

276.72 

2 77.14 
277.55 
277.9 7 

21500 

21550 

2 1600 

2 1650 

2 1 700 

178.67 
179 .OR 
179,00 
179.91 
l £ i 0.33 

8.70 

n.flO 

0,82 

0.84 

0.86 

25500 
25550 
25600 
25650 
2570 0 

211.91 

212.32 

212.74 

213.15 

213.57 

10.42 

10.44 

10,46 

10.40 

10,50 

29500 

29 55 0 

29 600 
29650 
29700 

245.15 
245. 56 
245.90 
246.39 
246.01 

12.05 

12.07 

12.09 

12.11 

12.13 

3 350 0 

3 355 0 
3360 0 
33650 

3 3 700 

270.39 

278.00 

279.22 

279.63 

2 ( 10.05 

21750 

21000 

21 B 50 

21900 

21950 

180.74 
101,16 
101.07 
101.99 
102 . 41 ) 

0.00 

0.91 

8.93 

0,95 

0.97 

25 750 
25800 
20050 
25900 
25950 

213.98 

214,40 

214 , 1(1 

215.23 

215.64 

10,52 

10,54 

10,56 

10,58 

10.60 

29 75 0 

29 800 
29050 

29 900 
29950 

247.22 

247.64 

240,05 

240.47 

248.00 

12,15 

12.17 

12.19 

12.21 

12.23 

33750 
3300 J 
33850 
33900 
33950 

200.46 

200.88 

201.29 

201.71 

202,12 

22000 

22050 

22100 

22150 

22200 

102 .82 
103,24 
103 , f >5 
104 .07 
104 .40 

0,99 

9.01 

9.03 

9,05 

9,07 

26000 
2605 0 
26100 
26150 
26200 

216.06 

216.40 

216.09 

217.31 

217.72 

10.62 

10.64 

10,66 

10.68 

10,70 

30001 ) 

30050 

30100 

30150 

30200 

249.30 

249.72 

250,13 

250.65 

250.96 

12.26 

12.20 

12.30 

12.32 

12.34 

34000 
340 50 

34 1 00 
34)50 

34 200 

202.54 
202.96 
283. 37 
283, 79 
204 . 21 ) 

22250 

22300 

22350 

2 2400 
22450 

184.90 

185.31 

105.73 

106,14 

186.56 

9,09 

9 .U 

9,13 

9.15 

9,17 

26260 

26300 

26350 

26400 

26450 

218.14 

210.55 

210.97 

219.30 

219.80 

10.72 

10,74 

10.76 

10.70 

10,80 

30250 
30300 
30350 
3040 0 
30460 

251.30 

251.79 

252.21 

252.62 

263.04 

12.36 

12.30 

12.40 

12,42 

12,44 

34 2 50 

34 300 

34 3 50 

34 400 

1 34450 

204,62 

285.03 

205.45 

205.86 

286,20 

22500 

22550 

22600 

22650 

22700 

106.90 
107.39 
1 H 7.8 1 
180.22 
180.64 

9,19 

9,21 

9.23 

9,25 

9,27 

26000 

26550 

26600 

26650 

26700 

220.22 

220.63 

221.05 

221.46 

221.88 

10.03 

10,05 

10.07 

10,09 

10.91 

30500 

30550 

30600 

30650 

30700 

253.46 

253.87 

254,29 

264.70 

255.12 

12.46 

12.48 

1 12.50 
12,52 
12,54 

34 500 
34550 
34600 
34 650 
34 700 

206.70 

287.11 

287.53 

287,94 

266.36 

22750 

22800 

22050 

22900 

22950 

189.05 
189. 47 
189.00 
190,30 
190.71 

9.29 

9.31 

9.33 

9,35 

9.38 

26750 

26800 

26850 

26900 

26950 

222.29 

222.71 

223.12 

223.54 

223.95 

10.93 

10.96 

10.97 
10.99 
11.01 

30750 

30800 

30850 

30900 

30960 

255.53 

255.95 

256.36 

256.78 

257.19 

12.56 

12,50 

12.60 

12.62 

12.64 

34 750 
34 800 
34850 
34900 
34950 

2 B 0.77 

209.19 

289.60 

290.02 

290.43 

23 QOO 

23050 

23100 

23150 

23200 

191.13 

191.55 

191.96 

192.36 

192.79 

9,40 

9.42 

9.44 

9,46 

9.48 

27000 

27050 

27100 

27150 

27200 

224,37 

224,79 

225.20 

225.62 

226.03 

11.03 

11.05 

11.07 

11,09 

11.11 

31000 

31050 

31100 

31150 

31200 

257,61 

258.03 

250.44 

258.86 

259,27 

12.66 

12.68 

12,70 

12.72 

12.75 

35000 

36050 

35100 

35150 

35200 

290.05 

291.27 

291.60 

292.10 

292.51 

2 3 250 

2 3300 
23350 
23 <iOa 

2 3450 

193,21 
193.62 
194 , 07 . 
194 , 7.5 
194.07 

9.50 

9.52 

9,54 

9.56 

9,58 

27250 

27300 

27350 

27400 

27450 

226.45 

226.86 

227.28 

227.69 

228.11 

11.13 

11.15 

11,17 

11.19 

11.21 

3 X 250 

3 X 300 

3 X 350 

31400 

3 X 450 

259.69 

260,10 

260,52 

260.93 

261.35 

12,77 

12.79 

12.01 

12.03 

12,85 

35250 

35300 

35350 

35400 

36450 

292,93 

293,34 

293.76 

294,17 

294.69 

23500 

23650 

23600 

2 3650 

2 3700 

195.29 

195.70 

196.12 

196.53 

196,95 

9.60 

9.62 

9.64 

9.66 

9,68 

27500 

27550 

27600 

27650 

27700 

228.53 

228,94 

229,36 

229.77 

230,19 

11.23 

11.25 

11,27 

11.30 

11.32 

31500 

31550 

3 X 600 

31650 

31700 

261.77 

262.16 

262.60 

263.01 

263,43 

12,87 

12.89 

12.91 

12.93 

12,95 

35500 

35550 

35600 

35650 

35700 

295.01 

295.42 

295.04 

296.25 

296,67 

23750 

23800 

2 3850 

2 3900 
23950 

197.36 

197.78 

198.19 

190.61 

199.02 

9.70 

9.72 

9,74 

9.76 

9.78 

27750 

27800 

27850 

27900 

27950 

230,60 

231,02 

231,43 

231,05 

232»26 

11.34 

11.36 

11 .38 
11.40 
11,42 

31750 

31800 

3 X 850 

31900 

31950 

263.84 
: 264,26 
264,67 
265,09 
265,50 

12.97 

12,99 

13.01 

13.03 

13,05 

35750 

35600 

35850 

35900 

3 5950 

297.00 

297.50 

297.91 

290.33 

298,74 
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I2i6 

flRST 

AXMllAE. 

piiKEam 

liOaTOAOK 

PBlElaPAI. 

tlOSnil.Y 

'AYliniT'lU 

rM'faPAi. 

« iHTKnrsr 

E/’li'ib 

p-EnS'i- 

ATIIIJAE. 

3'M.'I1L)L 

13.07 

36000 

299 . 16 

4.71 

13.09 

3605t» 

29'). 58 , 

14.73 

13,11 

36100 

299.99 
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195,58 

10,41 

25050 

195,97 

10.43 

25500 

196,35 

10.45 

25550 

196,76 

10.67 

25600 

197,12 

10,49 

25650 

197,51 

10,51 

25700 

197,89 

10,53 

25750 

198,28 

10.56 

25000 

198,66 

10,58 

25050 

199,05 

10,60 

25900 

199,63 

10,62 

25950 

199,52 

10,64 

26000 

200,20 

10,66 

26050 

200,59 

10,68 

26100 

200,97 

10.70 

26150 

201 , 36 

10,72 

26200 

201«74 

10,74 

26250 

202,13 

10,76 

26300 

202.51 

10,78 

2 6350 

202,90 

10,00 

26^00 

203,20 

10,02 

26650 

203,67 

10,04 

26500 

206,05 

10,06 

26550 

206,64 

10,00 

26600 

204.82 

10.90 

26650 

205,21 

10,92 

26700 

205,59 

10,94 

26750 

205,90 

10,96 

26800 

206,36 

10,99 

26050 

206,75 

11,01 

26900 

207.13 

11,03 

26950 

207,52 

11,05 

27000 

207,90 

11,07 

27050 

200.29 

11,09 

27100 

200.67 

11,11 

27150 

209,06 

11,13 

27200 

209,44 

11,15 

27250 

209,03 

11,17 

27300 

210,21 

11,19 

27350 

210,60 

11,21 

27400 

210,90 

11,23 

27450 

211,37 

11.25 

27500 

211,75 

11,27 

27560 

212,14 

11,29 

27600 

212,52 

11,31 

27650 

212,91 

11,33 

27700 

213,29 

11,35 

27750 

213,60 

11,37 

27800 

214,06 

11,40 

27850 

214,49 

11,42 

27900 

214,03 

11,44 

27950 

216,22 

11,46 

28000 

215,60 

11,40 


































































































































3 YEARS - 36 MONTHS 


6 PERCENT 


VOSTIH.Y l/1!ih 
PAVMranO )'lriST 
moutcaci: PHiHciPAi. anniiai, 

HDtaPAL * tSTEUKST I'RKHIUM 


20050 610,12 

20100 611,6'i 


MOVTin.Y l/Hth 

PAYMKHT’IO nnST 

MOnTdACj: PHIHdII'A!, ANKIIAI. 
PHiNriPAI. S INTEItPST nOAIIlIM 


20150 6i:i, 16 

20200 614,6V 

20250 616,21 


617, 7J 

610.25 

620.77 

622. 29 
623,62 

625, 3<. 
626,66 
620, oa 
620,90 
631,42 

632,94 

634,47 

635,99 

637,51 

639,03 

640,55 
642 .07 
643,59 
645 , 12 
646,64 

646,16 

649,66 

651*20 

652,72 

654.25 

655.77 

657.29 
650,01 
660. 33 
661,05 


670.59 
660,11 

661.63 
60 3, 15 

634 .68 

666,20 

697,72 

6B9.24 

690,76 

692*28 

693*80 

595*33 

596*05 

698.37 

699.69 

701 .41 
702.93 
704 .45 
705,98 

707.60 

709,02 

710,54 

712,06 

713.50 

716.11 

716.63 
713, IS 
719,67 
721, 19 
722.71 





MaSTIIt.t 


PAVMflST TO 

VtOHTCAGK 

pnni t:iPAL 

PBIHUPAl 

t IKTKRUST 



9« 

(44 

9( 

|45 

9) 

|47 

Vi 

>49 

Vi 

i61 

9i 

.52 

Vi 

.54 

Vi 

.56 

Vi 

.50 

Vi 

>60 

Vi 

.61 



9i 

67 j 

9. 

69 ! 

9i 

70 

9< 

72 

9i 

74 

Vi 

76 

Vi 

77 

9. 

79 

9i 

81 

9i 

83 

9. 

86 

9. 

86 

: 9i 

00 

9i 

90 

9i 

92 

■9. 

94 

9. 

96 

9i 

97 

9, 

99 

lOi 

01 


28150 

856.60 

28200 

858.13 

28250 

859,65 

2P300 

861 . 17 

28350 

862. 6 9 

28400 

864 . 2 1 

20450 

865,73 

20500 

B6V.26 

20560 

868 . 78 

28600 

870 » 30 

28650 

871 , Q? 

28700 

873,34 

28750 

874 , 86 

.'iOflOO 

876,38 

28850 

877,91 

28900 

879,43 

2 0950 

800 . 96 

29 000 

802 , 47 

2905 0 

683 , 99 

29100 

085,51 

29150 

807,03 

29200 

008,56 

29250 

090 *08 

29 300 

091 .60 

29350 

093 .12 

2 9400 

094 .64 

29450 

896 .16 

2 9500 

897.69 

2955 0 

899 ,2 1 

29600 

900 . 7 3 

2 9650 

902.25 

2 9 700 

903.77 

2 9750 

905.29 

29800 

906.81 

29850 

900,34 

29900 

909.86 

2 9950 

9U.30 

30000 

912.90 

3 0050 

914.42 

30100 

915.94 

30150 

917,46 

30200 

910.99 

30250 

920.51 

30300 

922, 03 

30360 

923,55 

30400 

925,07 

30450 

926,59 


3 0500 

92ti .12 

30550 

929 , 64 

30600 

931 .16 

30650 

932,60 

30700 

934,20 

3075 0 

935,72 

30800 

937 , 24 

30850 

938,77 

30900 

940 , 29 

30950 

941,01 

31000 

943,33 

31050 

944 . 66 

31100 

946. 37 

31150 

947,89 

31200 

949,42 

31250 

960 , 94 

31300 

952,46 

31350 

953,98 

31400 

955,50 

31450 

957.02 

31500 

968*55 

31550 

960 ,07 

316D0 

961,59 

31650 

963 . i 1 

31700 

964*63 

31750 

966.15 

31800 

967.67 

31850 

969,20 

31900 

970,72 

31950 

972,24 

32000 

973,76 


lOi 

1 35 

10. 

. 36 

10 1 

.38 

lOi 

.40 


3 4400 

1040.79 

12,29 

34450 

1048,31 

12.31 

34500 

1049,84 

12.33 

34550 

1051,36 

12,38 

3 460 0 

1052,88 

12.37 

3 4650 

1054,40 

12,30 

34700 

1055,92 

12.40 

34V5 0 

1057,44 

12.42 

34000 

1058 . 96 

12,44 

34050 

1060 1 49 

12,46 

3 4900 

1062*01 

12.47 

34950 

1063*63 

12.4 9 

35000 

1065*05 

12.51 

35050 

1066*57 

12,53 

3510 0 

1068*09 

12.54 

35150 

1069*61 

12,56 

35200 

1071,14 

12.58 

35250 

1072.66 

12,60 

35300 

1074,18 

12,62 

35350 

1075.70 

12,63 

35400 

1077.22 

12,65 

35450 

1078,74 

12,67 

35600 

1080.27 

12,69 

35650 

1081.79 

12.71 

35600 

1083,31 

12*72 

35650 

1084,63 

12*74 

35700 

1086,35 

12*76 

35750 

1087.87 

12*78 

35800 

1009,39 

12.79 

35850 

1090,92 

12*81 

3690C 

1092, 44 

12.83 

.36950 

1093,96 

12.05 

36000 

1095.40 

12,87 


































(> I’KKClvN T 















































5 YEARS - 60 MONTHS 


6 PERCENT 































































«) i’ni{<:i';iNT 


7 YEARS - S4 MONTHS 


ll![»RTC*CE 

rniNorAL 

WOSTin.V 

TAYMra T TO 

I'nwriPAi, 

A IVTEREST 

1/I2ik 

♦’inST 

ANMtJAI. 

PRRMIUU 

UORTCAfK 

PRINCIPAI. 

UMTlIl.Y 

PAY.Ml'Sl'Tr 

pniYciPAi. 

A ISTOnKSl 

50 

.73 

,02 

605 0 

59.17 

ino 

1 .'*6 

! .09 

‘,100 

59.9 0 

150 

2 1 19 

.06 

616,0 

60.63 

200 

2.92 

.Oil 

9 20 0 

61 . :i6 

250 

3.65 

.10 

92 5 0 

62.0 9 

300 

5.36 

.12 

^*300 

62 < 

350 

5,11 

, 19 

‘>350 

63.5 5 

. AOO 

5,62 

. 16 

‘■,‘’.0 0 

6^^ 2 [\ 

‘♦50 

6.57 

. Ltl 

69 5 0 

65.01 

500 

7.31 

.20 

9500 

65 . ’15 

550 

3.06 

.22 

4550 

66.9 8 

600 

a .77 

.29 

460 0 

67.21 

660 

0,50 

.26 

'■+6 5 0 

6 V * "9 A 

750 

17.2 3 

.20 

4 70 0 

68.67 

75 0 

10.96 

.30 

4750 

69.40 

soo 

1 1 . 6 9 

.32 

4600 

70,13 

35 0 

12.92 

.39 

'■.115 0 

70.8 6 

900 

13.15 

.35 

4 90 0 

71,59 

950 

1 ? • t] ti 

.37 

49 5 0 

72. 3;,' 

100 0 

19.61 

.39 

5000 

73,0 5 

1060 

15.39 

.91 

' 5050 

73.7!) 

1100 

16.07 

.93 

5100 

74.51 

1150 

If.. 110 

• 45 

5 150 

75.29 

120 0 

17.53 

.97 

3200 

75.97 

1260 

la. 26 

.99 

5250 

76. 70 

1300 

ia.99 

.51 

5300 

77,43 

1350 

r>.72 

* 5 3 

5350 

78.16 

lOOO 

20.95 

.55 

590 0 

78.89 

1'.5 0 

2 1.16 

.67 

59 5 0 

79.62 

1500 

2U52 

• JiV 

550 0 

80 . 3 6 

1550 

22. 6 5 

.61 

5 55 0 

ni .09 

1600 

23.36 

• 63 

5600 

81.82 

1650 

29.11 

« 65 

5650 

82.55 

1700 

29.69 

,67 

5700 

03 , 28 

1750 

25.57 . 

.69 

5750 

84.01 

IHOO 

26.30 

.71 

5600 

89. '79 

11160 

27.03 

.73 

5850 

115, 97 

1900 

27,76 

.75 

5 900 

86.20 

195 0 

21U9'.7 

,77 

59 50 

116, 93 

ZOOO 

29.22 

.79 

6 00 0 

87,66 

2050 

29.9 5 

* ci 1 

6 050 

80 , 39 

2100 

3U* 6fi 

.113 

6100 

89,12 

2150 

31.91 

.115 

6150 

89, H 5 

.7200 

32.19 

.117 

6200 

96 i fifi 

2250 

32.67 

,119 

6250 

91.31 

2300 

33.60 

.91 

6 300 

92,04 

2350 

.39 . 3 3 

' .93 

6350 

92 . 77 

27i90 

35.06 

' .9 5 

6900 

93 . 50 

2650 

35.79 

.97 


94 .23 

2500 

lifi ,5 3 

.99 

6500 

94 ,97 

2550 

37,26 

1 .01 

655 0 

9 5. VO 

2600 

37,99 

1.03 

6 Cl 0 0 

96 .93 

2u50 

3ti.72 

U09 

6650 

97.16 

2700 

39.95 

1 .0 6 

6700 

97.09 

2750 


uoa 

6750 

98,62 

2f!00 

90.91 

1.10 

6800 

99. 35 

2350 

91.69 

1.12 

6850 

100,08 

2900 

92 . 37 

1.1“ 

690 0 

100,81 

2950, 

93,10 

1.16 

695 0 

101.54 

3000 

93.83 

1.16 

7000 

102.27 

3 050 

99 . 56 

I.pIO 

705 0 

lO'i.OO 

3100 

95 , 29 

1.22 

7100 

103.73 

3160 

96,02 

1.29 

7150 

109.96 

3200 

96,75 

1.26 

7200 

105,19 

3250 

97,93 

1,28 


"5.92 


5 


rifiST 

A^^VAh 

PRim'u 

»iO IITOAOP. 

I'DIKCtPAl, 

I 18 HTB 1 .T 

PAVMliAIT TO 

I’niXUPAl. 

* I.HTERK.ST 

l/IJlh 

MUST 

AriNliAt. 

ritVAlUIM 

♦sinroAOE 

PlimclPA!. 

AiOMUll.Y 

I’AYUMM 10 

rniNinPAi. 

A IH’I EIIKS'I 

1 / 1 2 i 4 

flFIST 

ANtOIAl. 

i'llKUItIM 

M()lfl(;A(!E 

PfllNaPAt. 

ooNnir.v 1 
PAYMENT 10 

PniHapAL 

i IHTElirSf 

1.60 


117 , 61 

,3 , 1 7 

120 5 0 

176,05 

4.75 

16050 

234,49 

1 , 6 ;’ 

8100 

1 ll,i . 34 

3 .19 

12100 

176.78 

4 . 1 ( 

U .100 

235,22 

1 .64 

tl 1 5 0 

119,87 

:J ,21 

1215 0 

177,51 

4 . 79 

16150 

2 :i‘j ,'75 

1 .66 

1)200 

119, 110 

3.23 

1 2200 

178 , ;'4 


16200 

2 :'(.,fiH 

1 .68 

(1250 

120 , 53 

:) , 2 ‘j 

1 2250 

1 lil.'iv 

4 .83 

16250 

2 :)'/. 4 i 

1 .70 

(lliOO 

121 .26 

3. 2 7 

12300 

1 / 9.-/0 

4 . 85 

16:100 

238,14 

1.72 

ti 35 0 

121,99 

:a .;!9 

12:150 

Kill. 4 '3 

4 . 8 7 

16350 

238,8 r 

1 . 7 

6 4 00 

122 . 7 .! 

3,31 

1 ? 4('10 

181.16 

4 « 8 9 

1640(1 

2 ’.I* 1,6 0 

1 .75 

tl 450 

1 2 J . 9 5 

3 .33 

1245 0 

18 1 . il'l 

4 . 1 

16450 

24 U, Cl 

1.77 

iibOO 

12 ‘(| . 19 

3 

12500 

182,6 ■) 

4 . 9 3 

16500 

24! .07 

1.79 

tl 550 

124 , 9 ;; 

3,:)7 

12550 

Iti.lt.Ki 

4 .95 

165 50 

:' 4 ] ,60 

1.81 

8 6 00 

125,65 

3,39 

12600 

lll'i , 0 ‘A 

4 .97 

1 6600 

242 . 5 :i 

1.83 

8 6 5 0 

126 . 36 

3.41 

12650 

184 , 8 .'! 

' 1 . 99 

16650 

243 , 27 ) 

1.85 

8 700 

127 . 1 1 

3,43 

12700 

Ui 5 ,‘i 6 

5.01 

16700 

?.*t? « V'J 

1.87 

8 75 0 

12 7.84 

j 

12750 

186 . 8 

5.03 

16 750 

244.72 

1 .119 

(18 00 

128.5 7 

; 5.47 

121100 

187.01 

5 .05 

16800 

24 5, 4 5 

1.91 

0 85 0 

129 . 3 0 

3.49 

12 U 50 

UiV. 74 

5.07 

16850 

246 , til 

1.93 

8900 

130.03 

3.51 

12900 

11 ) 8 , 4 7 

5.09 

16900 

246. 91 

1.95 

6 950 

130 . 76 

3. ‘33 

12950 

i» 9 ,;m) 

5.11 

16950 

« ^•4 

1.97 

9 000 

131.49 

3,55 

13000 

189,93 

)> . 1 3 

' 17000 

2411 . :i 7 

1 , 9‘7 

9 85 0 

132 .22 

3,5 7 

13050 

190.66 

5 , 1 *. 

170 *i 0 

249 , 10 

2.01 

9 100 

132 .95 

!i • 

i:iioo 

19 J . 39 

5 . 1 7 

17100 

249,83 

2,03 

9 15 0 

133.68 

3.61 

13 150 

I*);*, i;* 

5 , 1 <9 

17150 

250 . 5 f) 


9 2 00 

134.41 

3.63 

1320 0 

i 9 ;*, 8 'i 


17200 

25 U 29 

2.07 

92 50 

13 5 . 14 

3 , 6 ? 

1 32 50 

1 9 A 1 *; 8 

‘5 • ? 

1 7250 

;;!> 2 .o.' 

2.09 

9 30 U 

135,87 

■i.ti'l 

1 3300 

1 94 , 3 1 

5 , 24 

1 7300 

252.75 

2.11 

9 35 0 

136.68 

3 . 6 ‘J 

1 3350 

19 'j ,0 4 

!> i 2 ij 

1 7 350 

2 5 ■ 1.48 

2. 1 J 

9900 

1 ■) 7 , 3 ;i 

3,71 

1 3400 

195.77 

0 * ?. M 

1 7400 

254,21 

2.15 

9450 

138.06 

73 

13450 

196 . 'Ml 

;i » 3 0 

1 7450 

254 t 9 4 

2.17 

9 50 0 

138.80 

3.75 

13 500 

197,24 

•) . 3 2 

1 7500 

25 5 , (ill 

2.19 

955 8 

139 . 5:1 

3.77 

135‘30 

19 7.9 ! 

5 . 34 

1 7550 

256.4 1 

2.21 

960 8 

140.26 

J .79 

13600 

198,70 

5 . 30 

17600 

25 7 . 1 ?. 

2 . 2 :) 

960 8 

140. 99 

3.60 

13650 

199.43 

5.28 

1 7650 

257,117 

2.2 5 

9 V 0 8 

141.72 

3 . (12 

13700 

200, 16 

5 .40 

17700 

25 ( 1,60 

2.2 V 

9 V 5 0 

1 4 2 . 4 ‘j 

3 .64 

1 3750 

:!oo, u 9 

5 . 4 2 

17750 

25 * 7.3 

2.29 

900 0 

Uk'I , liJ 

3 > tl ii 

13800 


*j , 4 4 

17800 

260,06 

2.31 

90 50 

143 , 91 

3 .ua 

13850 

202 . .15 

'...46 

17850 

260 , 7 v 

2 . 3 J 

990 0 

144 ,64 

3.90 

1390 0 

2 0 : 1, 08 

5,48 

1 7900 

261,52 

2 . 35 

99 5 0 

14 , 5 ,37 

3. ‘7 2 

13950 

203.8 1 

, 5 U 

17950 

262 . 2 ? 

2 , 37 

100 D 8 

146, 10 

3 . 94 

14 00 0 

204 . 54 

ll • 

18000 

262 . 91 ) 

2 . 39 

1 005 0 

146 ,33 

3.96 

14050 

20;>.2 7 

5 . *34 

18000 

263,71 

Z . 91 

10108 

l?t 7 , 56 

3.94 

14 100 

206.00 

6 

18100 

264.44 

2 ,<t? 

10150 

148,29 

4 , 08 

14150 

206, 7 :i 

5 . 5(3 

UI 150 

265, 17 

2 » <i 4 

10200 

149,02 

4,02 

1420 0 

207.46 

5.60 

18200 

265 . 9(1 

2.96 

10250 

149,75 

4 i 04 

14250 

208.19 

U « (* / 

18250 

266 »6 3 

2.98 

103 80 

150 , 48 

4 1 06 

14 300 

208.92 

5,64 

18 300 

267 . :jf, 

2.50 

10350 

151,21 

4 , 01 ) 

14 350 

209,65 

Ii I 6 (i 

10350 

260. 09 

2 . 52 

10480 

151.94 

4.10 

14 400 

210 . :i 8 

tJ tiili 

10400 

268 « 8 2 

2 , 54 

1 Q/iSO 

152.67 

4,12 

14450 

211.11 

Ij.VO 

18450 

269 , L .5 

2 . 56 

10500 

153,41 

4.14 

14500 

211.85 

!j « 7 

1 8500 

270 . 2 V 

2.58 

10550 

154 .19 

4.16 

14550 

212,58 

‘i .74 

18550 

;‘ 7 l .02 

2 f&O 

10600 

154,07 

4.16 

' 14600 

2 1 3 . :j 1 

5,76 

18600 

271 . 7 '.- 

2.02 

106 50 

155,60 

4,20 

19650 

214,04 

r .,78 

10650 

27? ,46 

2.64 

10700 

156,33 

4,22 

14700 

214,77 

* 3.80 

10 700 

27 :J .2 1 

2 .66 

10750 

157.06 

9,24 

19 750 

215,50 

6 . 11:1 

10750 

2 7 'J .94 

2.68 

10800 

157,79 

4,26 

19 HOO 

216 , 2:1 

6.84 

10800 

274,67 

2.70 

10850 

150,52 

4 . 2(1 

196.5 0 

216.90 

0.86 

18850 

275 ,40 

? *72 

10900 

159,25 

4,30 

19900 

217,69 

5 <88 

1 0900 

276 . 11 

2 • 74 

10950 

159.90 

4.32 

19950 

21 ( 1.42 

5.89 

10950 

?' 76,8 6 

2.76 

11000 

160 , 7 1 

4,34 

15000 

219,15 

5,91 

19000 

277.59 

2.78 

11850 

161.44 

4, '36 

150*10 

ai'J.fXi 

5,93 

19050 

;* 78 ,:j;' 

2.80 

11100 

162.17 

4.38 

15100 

220,61 

5 . 9 *J 

19100 

27 * 7.05 

2.82 

11150 

162.90 

4,40 ~ 

15150 

221.34 

0.97 

19150 

? 7 '?.rn 

2.64 

iUOO 

163.63 

4,42 

15200 

222.07 

5,99 

19200 

780, 51 

2.86 

11250 

164 .36 

4,44 

15250 

222.00 

6,01 

19250 

281 <24 

2.88 

11300 

165.08 

4,46 

15300 

22 : 1.53 

6,03 

19300 

281 ,97 


11350 

165,02 

4 . 4 b 

15350 

224,26 

6,00 

19350 

2(12 t 70 

2.92 

11900 

166. :55 

4.50 

15400 

224,99 

6,07 
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Uit 

15.1 

15. £ 

16, £ 

15. £ 

1 5 .7 

15.7 

15.7 

15.7 




































































































10 YEARS - 120 MONTHS 


6 PERCENT 


MOB'RiAtJK 

I'ntrini’Ai. 


■«OXT»I.Y 
PAYHrar TO 

A interest 


V12lh 
KIHST 
ANNIMI. 
]> ft EM 1 1PM 


MDinOAEK 

I'HI’lCIl’Al 


MONHII.Y 
PAYMK-f T m 
PIllfHIl'AI, 
* INT KtiEST 


i/m 

vmsT 

AN NIlAL 
PilKMIlIM 


MOBTCAOE 

PlUtI CIP.AI. 

IW.STIILT 

PAYMENT 10 

PniNOE'AI, 

S WiEliKST 

l/12ih 

nn.sr 

ANNKAI, 

I’ ll EMU) Pt 

uortcack 

PR/MaiMl, 

MaNTiiLY 

PAYME-VT TiY 

PPIINCJP.U. 

« I.STEflPST 

l/12l.h 

Fill -ST 

ASWI1,AI, 

PJI EM HIM 

UOnTOACE 

ruiKnPAi. 

MON nil. Y 

I'AVMKNT'TC 

I'lllNOPAI. 

i iiriKncsi 

’ 1/1 2lk 

Kill ST 

ANKIIAI, 

I'flEAlDUU 

20000 

311 .00 

1 1.2 7 

32Q0O 

365.62 

12.fl(j 

36001) 

399.96 

1*.*9 

20050 

311,6* 

11.29 

320 60 

36f,,O0 

1 2 ,9LI 

3 6050 

*00.52 

1* .51 

20100 

312.19 

u . 1 

32100 

366,63 

12.92 

36100 

*01.07 

l*.53 

20 150 

312 . 76 

31.33 

32 1 50 

36 7. 19 

12.9* 

36150 

*01.63 

14.66 

2020U 

313.30 

11.36 

32200 

357.7* 

1 2 . 9 (. 

36200 

*02.18 

14.57 

20 2 50 

313.36 

11.37 

32250 

353.30 

12.98 

36250 

*02. 

1*.59 

20300 

31*.*1 

11.39 

32 300 

350.86 

13.00 

36300 

*03.29 

1*.6I 

20350 

31 *.97 

ll.*l 

32 350 

369.* 1 

13,02 

3 6350 

*03.86 

L*.63 

20*00 

315 . 52 

1 1 .*3 

32*00 

36 9.9f> 

13,0* 

3 6*00 

*0*.*!. 

l*.65 

20*50 

316.1)0 

1 1.*5 

32*50 

360.52 

13.06 

3 6*60 

*0*.96 

L*.67 

20500 

316.6* 

11, *7 

32500 

36) .08 

13.08 

3 6600 

*06.52 

1* .69 

20550 

317 , 1.9 

1 l.*9 

32 5 50 

36 1 .63 

13.10 

3 6550 

*06.07 

14.71 

2860U 

317.76 

11.5] 

3260O 

362.19 

13.12 

3 6600 

*06.63 

l*.73 

20650 

318 . 30 

11.53 

336 50 

362.7* 

13.1* 

3 6650 

*07.18 

14.75 

20700 

310 . 06 

11,56 • 

32700 

363,30 

13.16 

36700 

*07.7* 

l*.7 7 

20750 

319. *1 

11.57 

32 7 50 

363,85 

13.18 

: 36750 

*0(1.29 

l*.79 

20800 

319.97 

11.59 

32800 

36* .*1 

13.20 

36800 

*00.05 

l*,8l 

20850 

320.52 

11.61 

32850 

36* .96 

13.22 

3 6800 

*09. *0 

1*«03 

209 00 

321.00 

1 1 .63 

32900 

365.52 

1 3.2* 

3 6900 

*09.96 

1 * . 8 5 

20950 

321.(>3 

11.65 

3 29 50 

366.07 

1 3.26 

36950 

*10.51 

1*,87 

29000 

322. 19 

11.67 

33t)OU 

366.63 

13.28 

3 700 0 

*11.07 

l*.09 

29050 

322.7 6 

11.69 

33050 

367.19 

13.30 

3 705 0 

*11.63 

14,91 

29100 

323,30 

11.71 

33 100 

367,7* 

1 3 .32 

3 7100 

*12.18 

14.93 

29150 

323.86 

11.73 

33150 

368.30 

13.3* 

37150 

*12.7* 

1*.95 

29200 

32*.* 1 

11.7‘j 

33200 

368.00 

13.36 

37200 

*13429 

1*.97 

29260 

32*. 9 7 

11,77 

3 3 2 5 0 

369.61 

13.30 

3 7250 

*13.85 

1*,99 

2 930(1 

325.62 

11.79 

33300 

369.96 

3 3 .*0 

3 7 300 

*1*4*0 

15.01 

2936 0 

326.08 

11.81 

3335 0 

370.52 

13. *2 

37350 

*1*.96 

16.03 

29*00 

326.63 

1 1.83 

33*00 

371.07 

13 .** 

3 7*00 

*15.51 

15.05 

29*60 

327,19 

11.85 

33*5 0 

371.63 

13 .*6 

3 7*50 

' *16.07 

15.07 

295U0 

327,75 

11.87 

33500 

372.19 

1 3 .*0 

3 7 500 

*16.63 

15.09 

29560 

328,30 

11.89 

3 3550 

372.7* 

]3.riO : 

3 7r>5{) 

*17.18 

15.11 

29600 

328,86 

11.91 

3 360 0 

373,30 

13.62 i 

3 7 600 

*17.7* 

15,13 

2966 0 

329.*! 

1 1,93 

33660 

373.80 

1 3 , 5* 1 

37650 

*18.29 

15.15 

29700 

329,97 

11.95 

33700 

37*. *1 

13.66 

3 7 700 

*18.85 

15.17 

29V50 

330,52 

1 1.97 

33750 

3 7*. 96 

13,00 

37750 

*19.*0 

15,19 

29QOO 

331.00 

1 1.99 

3 360 0 

375.52 

13,60 

3 7 000 

* 19.96 

15,21 

29060 

331.63 

12.01 

3 3050 

376.07 

13.62 

37050 

*20,51 

15,23 

29900 

332,19 

12.03 

3390 0 

376,63 

13.6* 

37900 

*21,07 

15.26 

29900 

332.7* 

12.05 

33950 

377.18 

1 3 • 

37950 

*21.62 

15.27 

30000 

333,30 

12.07 

3*000 

377.7* 

13.60 

30000 

*22.11! 

15.29 

30050 

333.00 

12.09 

3*050 

37D. 30 

13 . 70 

301)50 

*22.7* 

15. 31 

3 0100 

33*.* 1 

12,11 

3*100 

370.06 

13,72 

30100 

*23.29 

15.33 

. 30160 

33*. 9 7 

12.13 

3*150 

379,* 1 

13.7* 

30150 

*23.05 

15.36 

30200 

335.62 

12.15 

3*200 

379.96 

13.76 

30200 

*2Pi.*U 

15.37 

30250 

336,08 

12,17 

3*260 

300,52 

13.70 

30250 

*2 *.96 

16.39 

30300 

336.63 

12,19 

3*300 

381.07 

13,00 

30 3UO 

*26.61 

16. *1 

30350, 

337,19 

12.21 

3*360 

381.63 

13.82 

30350 

*26.07 

16. *3 

30*00 

337.7* 

12.23 

3**00 

382,10 

13.8* 

30*00 

*26.62 

15,45 ■ 

30*60 

330.30 

12.25 

3**60 

302,7* 

13,86 

30450 

*27.10 

15.47 1 

30S0O 

338.86 

12.27 

3*600 

303.30 

13,88 

38500 

*27.7* 

IS. *9 

30560 

339.* 1 

12,29 

3*550 

383.05 

13.90 

36650 

*28.29 

15.51 

30600 

339.97 

12,31 

3*60 0 

30*,*! 

13.92 

36600 

*28.85 

15.53 

30650 

3*0.52 

12,33 

3*650 

30* ,96 

13.9* 

38650 

*29.*0 

15.55 

30700 

3*1.08 

12.35 

. 3*700 

385.52 

13,96 

36700 

*29.96 

16.57 

30750 

3*1,63 

12.37 

3*750 

386,07 

13.90 

38750 

*30.51 

15,59 

30 BOO 

3*2.19 

12,39 

3*000 

386.63 

1*,U0 

38000 

*31.07 

16.61 

30850 

3*2.7* 

12.*1 

3*050 

387.16 

1*.02 

30650 

*31.62 

15,63 

30900 

3*3,30 

12, *3 

3*900 

307.7* 

1*.8* 

3090 0 

*32.16 

15.66 

30960 

3*3.86 

12. *5 

3*950 

300.29 

1* .06 

30950 

*32,73 

16.67 

31000 

3**,*1 

12, *7 

30000 

308.05 

l*.08 

39000 

*33,29 

16,69 

31050 

3**. 97 

12, *9 

35050 

309. *1 

1*. 10 

39050 

*33,85 

15.71 

31100 

3*5.52 

12,51 

35100 

389,96 

I*.l2 

39100 

*3*.*0 

15. T3 

31150 

3*6,08 

12.53 

36150 

390.52 

1* , 1* 

39150 

*3* .96 

15.75 

31200 

3*6.63 

12,56 

3 5200 

391.07 

l*.t6 

39200 

*35.51 

15.77 

31250 

3*7, 19 

12.58 

36250 

391.63 

l*.18 

39250 

*36.07| 

10,79 

31300 

3*7,7* 

12,60 

35300 

392,18 

1*.20 

39300 

*36.62 

15.81 

31350 

3*8.30 

12,62 

35350 

392.7* 

1*,22 

39350 

*37,18 

15.83 

31*00 

3*8, as 

12.6* 

35*00 

393,29 

1*42* 

39*00 

*37,73 

15.85 

31*50 

3*9, *1 

12.66 

35*50 

393.85 

1*,27 

39*50 

*30.29 

15,07 

31500. 

3*9.97 

12.68 

35500 

39*. *t 

l*.29 

39500 

*38,85 

15.89 

31550 

350,52 

12,70 

35550 

39*. 96 

1*.31 

39560 

*39.*0 

15,91 

31600 

351.08 

12.72 

35600 

395.52 

1*,33 

39600 

*39.96 

15.9* 

31650 

351y63 

12,7* 

36650 

396,07 

1*.35 

39660 

**0,5l 

15,96 

31700 

352.19 

12.76 

35700 

396,63 

l*,37 

39700 

**l,07 

15.98 : 

31750 

352.7* 

12.78 

36750 

397,18 

i*.39 

39760 

*(«1.62 

16.00 

31800 

353,30 

12.80 

35000 

397,7* 

1*.*1 

39000 

**2.1B 

16,02 

31650 

353,05 

12.82 

35850 

398.29 

1*.*3 

39050 

**2,73 

16,0* 

31900 

35*. *l 

12,8* 

35900 

390.65 

1*,*5 

39900 

**3.29 

16.06 

31950 

35*. 96 

12.86 . 

35950, 

399, *0 

1*.*7 

39950 

**3.8* 

16.08 







*0000 

***,*U 

16.10 


20000 

20050 

20100 

20150 

20200 

202>i0 
20300 
2 035 0 
2 0*00 
20*50 

20500 

20550 

20600 

20650 

20700 

20750 

20QOO 

20Q50 

20000 

20950 

21000 

21050 

21100 

21150 

21200 

21250 

21300 

21350 

21*00 

21*50 

21500 
2 1550 
2 1600 
21650 
21700 

21750 

21QOO 

21050 

21900 

21950 

22000 

22050 

22100 

22150 

22200 

22250 

22300 

22350 

22*00 

22*50 

22500 

22550 

22600 

22650 

22700 

22750 

22000 

22850 

22900 

22950 

23000 

23050 

23100 

23150 

23200 

23250 

23300 

23350 

23*00 

23*50 

23500 

23550 

23600 

23650 

23700 

23750 

23000 

23050 

23900 

23950 


222.20 

222.76 

223.31 

223.07 

22*. *2 

22*. 98 

225.53 

226.09 
226.6* 

227.20 

227.76 

228.31 

228.07 
2 2 9. *2 
229.98 

230.53 

231 .09 
231.6* 

232.20 

232.75 

233.3) 

233.07 
23*. *2 
23*. 90 

235.53 

236.09 
236.6* 

237.20 

237.75 

230.31 

238.07 
239. *2 
239.90 
2*0.53 
2*1.09 

2 * 1 . 6 * 

2 * 2.20 

2*2.75 

2*3.31 

2*3.66 

2**. *2 
2**. 90 
2*5.53 
2*6.09 
2 * 6 . 6 * 

2*7.20 
2*7.75 
a*a.3i 
2 * 0.86 
27*9. *2 

2*9.98 

250*53 

251.09 
251,6* 

252.20 

252.75 

253.31 

253.86 
2 5*. *2 
2 5*. 97 

255.53 

256.09 
256.6* 
257*20 
257*75 

258.31 

258.00 
259**2 

259.97 

260.53 

261*09 

261.6* 

262.20 

262.76 

263.31 

263.66 
26*. *2 
26*. 97 

265.53 

266.06 


8 .05 
Q.07 
8.09 
8.11 
8.13 

Q.lb 

8.17 

8.19 

8.21 

0.23 

8.25 

8,27 

0.29 

8.31 

0.33 

0.35 
8.37 
0.39 
Q.*l 
8. *3 

Q.*5 

fl,*7 

O.'t'J 

Q.51 

0.53 

B.5D 

8.57 

8,59 

Q.61 

H,63 

8.65 
8,67 
8.69 
8,71 
8,73 

8.75 

6.77 

8,79 

8.81 

8.03 

8.65 
8,87 

8.09 
<1.91 
0.93 

0.95 

8.97 

0,99 

9,01 

9.03 

9.05 

9,07 

9 .09 
9.11 
9,13 

9,15 

9.17 

9,19 

9,21 

9,2* 

9,26 

9.28 

9,30 

9.32 

9,3* 

9,36 
9 ,38 
9,*0 
9.*2 
9.** 

9, *6 
9,*B 
9.50 
9.52 
9.5* 

9.56 

9,58 

9,60 

9,62 

9,6* 


2*00 0 
2*050 
2*100 
2*150 
2*200 

2*250 

2*31)0 

2*350 

2**00 

2**50 

2*500 

2*550 

2*600 

2*650 

2*700 

2*750 

2*000 

2*850 

2*900 

2*950 

2 5 000 
25050 
2 5100 
25150 I 
25200 

25250 
25300 
25350 
25*0 0 
25*50 

25500 
25 550 
25600 
25650 
26700 

25760 

25800 

25850 

25900 

25950 

26001) 

26050 

26100 

26150 

26200 

26250 

26300 

26350 

26*00 

26*50 

26500 

26550 

26600 

26650 

26700 

26700 

26800 

26850 

26900 

26950 

27000 

27050 

27100 

27150 

27200 

27250 

27300 

27300 

27*00 

27*50 

27500 

27550 

27500 

27550 

27700 

27750 

27600 

27850 

27900- 

27950 


266.6* 

267.20 
267,7'- 
26G. 3i; 

260.06 

269. *21 
269 .971 
2 70 
2 71.0Cs[ 
271.6* 

272. 2Cj 
272.751 

273.31 

273.06 

2 7*. *2 

27*. 97 

275.53 

276.00 
276.6* 

277.19 

277.75 

270.31 

270.06 
279. *2 

279.97 

280.53 

281.00 

201,6* 

282. 19 

202.75 

203.31 

203.06 
28*. *2 
20*. 97 

285.53 

206.00 

286,6* 

287.19 

287.75 

280.30 

280.06 
289, *2 

289.97 

290.53 

291.00 

291,6* 

292.19 

292.75 

293.30 

293.86 

2 9*. *2 
2 9*. 97 

295.53 

296.00 
296.6* 

297.19 

297.75 

298.30 

298.86 
299, *1 

299.97 

300.53 

301.08 
301,6* 

302.19 

302.75 

303.30 

303.86 
30*,* I 
30*. 97- 

305. si 

306.08 
306.6*: 
307,19, 
307, 75j 

308, 3o! 

306.86 
309. *1 

309.97 
310,52 


9,66 

9.68 

9,70 

9,72 

9,7* 

9.76 

9.78 

9.00 

9.82 

9.8* 

9.06 

9,90 

9.92 
9,9* 

9.96 

9.93 
lU.OO 
10,02 
10 . 0 * 

10,06 
10 .08 
10 , 10 
10.12 
10,1* 

10.16 

10.10 

10,20 

10,22 

10 . 2 * 

10,26 

10.28 

10,30 

10.32 

10.3* 

10,36 
10.38 
10, *0 
10, *2 
10 ,** 

10 , *6 
10, *6 
10,50 
10.52 
10,5* 

10,56 

10,58 

10,60 

10,62 

10 . 6 * 

10,66 

10.68 

10,70 

10,72 

10,7* 

10,76 

10.78 

10,80 

10.82 

lO.B* 

10.86 

10,88 

10.91 

10.93 

10,95 

10.97 

10.99 

11,01 

11.03 

1U05 

11.07 

11.09 

U.ll 

IU13 

11.15 

11.17 

11,19 

1U21 

11,23 

11.25 
















12 YEARS - 1-14 MONTHS 

TOSiHi.r uo'iTiii.v 

PAYMS'-NTTO KInST PAYMCNTIU HUSf 

Mon'K'.Aor pfii;jc:iPAi. aniiimi. 'loiiTCAM: PFiiiicirAi. AiiyUAi, 

pniwapAi, i HTKUKsi pftMUDu ppisciPAi, j A mninc.HT r’liixnni 


WMTIII.Y l/ISlt’ 

PAYMKHT ’lO Mltsr 

PHif/npAi aksoai, 

rncNciv.n. s intkrkst PurwitiH 


HONTIll.Y l/ljih 

PAYMKNT TO Fin ST 

MOnTOACC t’niN(3l>AL ANNUAL 
PHINCSPAI. S INTKniaT I’llKMIim 


6 PERCKN I- 

HONUily 

|l»AYMr.NTTt) hast 
uoutcaci'. | pniNnPAi. an sine. 

HHlHaPAl. jSINTKRKyr PRIJIIIHI 








































12 YEARS - 144 MONTHS 


6 PERCENT 


MONTIII.Y 1/J21J, 
I’AYHraTTO riRST 
UORTCAUK PRIHCIPAl. AHNUAI. 

PniNOPAl. 4 INTEREST PfltXIIJU 


HDNTiri.Y Vi3i 

paymentto ni«T 

MORTCACK 1‘HINIJPAI. ANNUAL 

PRIHClPAI. AINTEItEAT PRIMIUH 


.01 
» 6 A . ^0 

26!j .ft7 

263.06 

266.66 

266.06 
26 V , 6 2 





262,06 10.06 
262. 66 I 10 .08 

2Y.3 ,02 

263.51 

2'i'i .00 



HONTill.Y l/lStH 

PAYMENT TO VIRS7 

PRINCIPAI, AHNOAI. 

4 INTEREST PREStltlH 


i MOHTIII.Y l/l»il 

PAYMENT TO PHISI 

PRINCIIM], annual 

A INTEIIESr PREMIUM 




MOHTOAOE 

I’RIHCIPAU 



361 , 

I 12 

361 1 

.61 

J62 1 

1 10 


37 30(1 

;36-'- .05 

5 7:150 

.i6A . 54 

3/-.00 

.365.02 

3 7650 

1165 .51 


366. 

,9U 

36 V, 

1.66 

36/, 

.VS 

366 . 


366, 

,93 


369 

.90 

370 

.39 

.170 

.tifi 

:371 

.37 

371 

.66 














































15 YEARS - 180 MONTHS 


HOIITCytUK 

I ' mwnPAi . 


SIONTIlt-Y 1/lMli 
PAYMENT TO VIHfJT 
PnlNCIPAl. ANNUAL 
A INTKHEIir pnPIIUM 



MOYTIli.Y l/11ih 

PAYMIMT TtJ RUST 

H0HTc:A(’.E I'filHaPAI. ANNUAL 
PIUNnrAI. A INTERLNr PRLMIUM 



0 050 

37.56 

0 500 

37.98 

0550 

38.00 

ObOO 

38.02 

0 650 ; 

39.25 

0700 

39.67 

0 750 

00,09 

0600 

0 0.53 

0850 

00,93 

0900 

0 1 . 36 

0950 

01,70 

5000 

02,20 

5050 

0 2,62 

5100 

0 3,00 


MONTHLY 

PAYMENT 10 nnST 
HORTCAGL PHINCIPAI. ANNUAL 
PHWCIPAt. AINTKHESr PREHIIIM 


3.39 
70, A7 I 3,01 
70,90 I 3,03 
3,05 


72, lb 
72, 5Q I 3 
3 

73.03 13 



87, 

,35 

87, 

,78 

88, 

,20 

88, 

,62 

89, 

,00 

89, 

,06 

89, 

,89 

90, 

,31 

90, 

,73 

91, 

,15 

91. 

,57 

92, 

,00 

92, 

,02 

92, 

,80 

93, 

>26 

93, 

.68 

90. 

.11 

90, 

,53 

90, 

,95 

95. 

,37 

95, 

,79 

96. 

>22 

96, 

,60 
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2 7,66 

1,66 

7500 

58,80 

3,00 

11500 

90,16 

0,72 

15500 

121.52 

6, 36 

19500 

152.88 

6,00 

3550 

27. B3 

1.66 

7550 

59,19 

3 ,10 

11550 

90,55 

0 « 70 

16650 

121,91 

6.38 

19550 

153,27 

8,02 

3600 

28.22 . 

1.68 

7600 

59,58 

3,12 

11600 

90,90 

0,76 

15600 

122,30 

6,06 

1 9600 

153,66 

8.00 

3650 

28.62 

1 . 50 

7650 

59.90 

3,16 

11650 

91,30 

7f,70 

15650 

122.70 

6.02 

19650 

150 .06 

8.06 

3700 

29,01 . 

1,52 


60,37 

3.16 

11700 

91,73 

7*,Rf> 

1 5700 

WTmvFI 

6,00 

1970( 

150.05 

6.0(8 

3750 

29,60 

1:,56.. 

17750 

60.76 : 

3,18 

11750 

92,12 

0.82 

15750 

123,08 

6,06 

19750 

157, ,80 

fi.lO 

3800 

.29,79 

1, 56 

7800 

61.15 

3,20 

11800 

92,51 

0,00 

15800 

123,87 

6,08 

19000 

155.23 

8. 12 ■ 

3 050 

30 ,18 

3.58 

7850 

61.56 

.3,22 

11050 

92,90 

0,86 

15860 

120.26 

6.50 

19850 

155,62 

8,10: ' 

3900 

30,58 

1,60 

7900 

. ^ 61.96 

3,26 

11900 

'93,30 

0,80 

15900 

120.66 

6.52 

19900 

156.02 

e.l* : 

3950 

30,97 

1.62 

7950 

.'■■.62.33 

3.26 

11950 

97A,69 

0,90 

15950 

125,05 

6,50 

19950 

156,01 

8.18 i 

6 0/30 

31,36 

1.66 

fiOOft 

62,72 

3; 20 

12000 

90 ,08 

0.92 

1600(3 

125.00 

6.56 

, , 20000 

156,80 

: 8.20 
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17 YEARS - 204 MONTHS 


6 PERCENT 


20150 

157.98 

20290 . 

158.37 

20250 

158.76 

20300 

159,15 

20350 

1 59,54 

20400 

1 59,94 

20450 

160,33 

20500 

160,72 

20550 

161,11 

20600 

161.50 

20650 

16! .90 

20700 

162,29 

20750 

162,60 

20000 

163,07 

20050 

163,46 

20900 

163.06 

20950 

164.25 

21000 

164.64 

21050 

165.03 

21100 

165.42 

21150 

165.82 

21200 

166.21 

21250 

166.60 

21300 

166.99 

21350 

167.30 

21400 

167,78 

21450 

168,17 


168 

,95 

169 

,34 

169 

,74 

170 

,13 

170 

,52 

170 

.9! 

17! 

,30 

171 

,70 

1 72 

,09 

172 

,48 

172 

.87 

173 

,26 

173 

.66 

174 

.05 

174 

,44 

174 

,03 

175 

.22 

175 

.62 

176 

.01 

l76 

.40 

176n 

,79 

177, 

.10 

177, 

.50 

177, 

.97 

170, 

.36 

170, 

.75 

179, 

,14 

179, 

> 54 

179, 

,93 

100, 

,32 

100, 

,71 

101 . 

,10 

181 . 

,50 

181 . 

,09 

102, 

,20 

182, 

.67 

183, 

,06 

103, 

46 

103, 

05 

184, 

24 

104. 

63 


105 , 

,42 

185, 

.01 

186, 

,20 

106, 

,59 

186, 

,90 



MORTCAtF, 

PniNCIPAl. 


24050 
24 5 00 
24 550 
24200 
24250 

24 300 
24350 
24400 
24450 
24 500 

24550 
24600 
24650 
24 700 
24 75 0 

24B00 

24850 

24900 

24950 

25000 

25050 

25100 

25150 

25200 

25250 

25300 
25350 
25400 
254 50 
25500 

25550 

25500 

25650 

25700 

25750 

25800 

25850 

25900 

25950 

26000 

26050 

26 jno 

26150 

26200 

26250 

26300 

26350 

26400 

26450 

26500 

26550 
26600 
26650 I 
26700 
26750 

26800 
26850 
26900 
269 50 
27000 

27050 

27100 

27150 

27200 

27250 

27300 

27350 

27400 

27450 

27500 

27550 

27600 

27650 

27700 

27750 

27000 

27050 

27900 

27950 

20900 


MONTHLY 

PAYMF^ITIT 

PRINaPAI, 

A INTERUST 

lyiTik 

rinsT 

annual 

PREXtUM 

mortcace 

pRmaPAL 

»0HT((I.Y 
PAYMENT TC 
PR(NaPAl. 
fi INTEREST 

l/(Tik 

F(RST 

ANNUAI. 

PRE(eUM 

mortcace 

PHmnPAi. 

monthly 

Payment to 
PRDI taPAL 
t tWTEBESr 

HFST 

ANNUAI. 

PREMIUM 

108.55 

9. 06 

20050 

219.91 

11.50 

32050 

251.27 

13.14 

100.94 

9.00 

20100 

220.30 

U .52 

32100 

251.66 

13.15 

189,34 

9.90 

28150 

220,70 

11.54 

33150 

252,06 

1 3, !fl 

109.73 

9.92 

28200 

221.09 

11,56 

32300 

252,45 

11.70 

1 90.1 2 

9,94 

20250 

221.48 

11.50 

32250 

252.04 

13.22 

190.51 

9, 96 

20300 

221.07 

11.60 

32300 

253,23 

13.24 

190.90 

9. 96 

28350 

222. 26 

11.62 

32350 

253,62 

13.26 

191,30 

10.00 

20400 

222. 66 

11.64 

32400 

254,02 

13.20 

191.69 

10,02 

28450 

223.05 

11.66 

32450 

254.41 

13,30 

192.06 

10,05 

20500 

223,44 

1 1 ,69 

32500 

254,00 

13.33 

192,47 

1 0. 07 

20550 

223,03 

11,71 

32550 

255.19 

13.15 

192,06 

10, 09 

20600 

224.22 

11.73 

32600 

255,50 

13,37 

193.26 

10.11 

28650 

224.62 

11.75 

32650 

255.98 

11.39 

1 93.65 

10.13 

20700 

225.01 

1 1.77 

32700 

256,37 

13.41 

194.04 

10.15 

20750 

225,40 

11,79 

32750 

256,76 

11,43 

194,43 

10. 17 

20800 

225.79 

11.01 

32000 

257.15 

13.45 

194.02 

10, 19 

20550 

226.18 

11.83 

32050 

257,54 

13.47 

195.22 

10.21 

28900 

226.50 

11.05 

32900 

257,94 

11,49 

195.61 

10,23 

20950 

226.97 

11.07 

32950 

250,33 

11.51 

196,00 

10,25 

29000 

227.36 

11.89 

3 3000 

258.72 

13.53 

196.39 

10.27 

29050 

227,75 

11.91 

33050 

259,1! 

13.55 

196.78 

10.29 

29100 

220.14 

1 1.93 

33100 

259,50 

13.57 

197,18 

10,31 

29150 

220.54 

11.95 

33150 

259,90 

1 3.59 

197.57 

10,33 

29200 

226.93 

11.97 

33200 

260,29 

11.61 

197.96 

10,35 

29250 

229,32 

11.99 

33250 

260.68 

11,61 

190,35 

10.37 

29300 

229.71 

12.01 

33300 

261.07 

13,65 

1 98,74 

10.39 

29350 

230.10 

12.03 

33350 

261 .46 

13.67 

199.14 

10.41 

2 940 0 

230,50 

12.05 

334 00 

261 .66 

13,69 

199,53 

10,43 

29450 

230.09 

12.07 

33 4 50 

262,25 

11.71 

199,92 

10,46 

29500 

231.20 

12.10 

33500 

262,64 

13.74 

200,31 

10,40 

29550 

231.67 

12,12 

33550 

263,03 

11.76 

200,70 

10,50 

29600 

232,06 

12.14 

33600 

263,42 

13,78 

201,10 

10.52 

29650 

232,46 

12.16 

33650 

263,02 

13.80 

201 ,49 

10,54 

29700 

232,05 

12.10 

33700 

264,21 

13,32 

201 ,88 

10. 56 

29750 

233,24 

12,20 

33750 

264 , 6(3 

13,04 

202,27 

10,58 

29600 

233,63 

12.22 

33800 

264.99 

13,06 

202.66 

10.60 

29650 

234,02 

12.24 

33850 

266,36 

13.88 

203,06 

10,62 

2990(1 

234,42 

12.26 

33900 

265,70 

13,90 

203.45 

10,64 

29950 

234,81 

12,20 

33950 

266,17 

13.92 

203,04 

10,66 

30000 

235.20 

12.30 

34000 

266 , 56 

11.94 

204,23 

10,60 

30050 

235,59 

12.32 

34(3 00 

266,95 

13,96 

204,62 

10,70 

30100 

235,90 

12,34 

34100 

267.34 

13,90 

205,02 

10,72 

30150 

236.30 

12. 36 

34150 

267,74 

14.00 

205,41 

10,74 

30200 

236,77 

12.30 

34200 

260.13 

14,02 

205,80 

10,76 

30250 

237,16 

12,40 

3 4250 

266.52 

14.04 

206,19 

10,70 

30300 

237.55 

12,42 

34300 

260.91 

14.06 

206,58 

10,80 

30350 

237.94 

12.44 

34350 

269.30 

14.00 

206,98 

10,82 

30400 

230.34 

12,46 

34400 

269.70 

14.10 

207,37 

10,84 

30450 

230,73 

12.40 

34450 

270,09 

14,12 

207,76 

10,07 

3050(3 

239,12 

12,51 

34500 

270,40 

14.15 

200,15 

10,09 

30500 

239,51 

12.53 

34550 

270.87 

14.17 

200,54 

10,91 

30600 

239,90 

12,55 

34600 

271,26 

14.19 

200,94 

10,93 

30650 

240.30 

12,57 

34650 

271 .66 

14.21 

209,33 

10,95 

30700 

240,69 

12,59 

34 700 

272.(35 

14,23 

209,72 

10,97 

30750 

241,00 

12.61 

34.750 

272.44 

14,25 

210,11 

10,99 

30000 

241,47 

12.63 

34000 

272.83 

14.27 

210,50 

11.01 

30050 

241,86 

12.65 

34050 

271,22 

14.29 

210.90 

11.03 

30900 

242.26 

12.67 

34900 

271,62 

14,31 

211,29 

11,05 

30950 

242.65 

12.69 . 

34950 

274.01 

14.33 

211.60 

11,07 

31000 

243,04 

12.71 

35000 

274.40 

14,36 

212,07 

11,09 

31050 

243,43 

12,73 

36050 

274,79 

14,37 

212.46 

11.11 

31100 

243,02 

12.75 

35100 

275,16 

14,39 

212 ,06 

11,13 

31150 

244,22 

12.77 

35150 

275,56 

14,41 

213,25 

11,15 

31200 

244,61 

12,79 

35200 

275,97 

14,43 

213,64 

11.17 

31250 

245,00 

12.61 

35250 

276.36 

14,45 

214,03 

11.19 

31300 

245,39 

12.03 

35300 

276,75 

14.47 

214.42 

11,21 

31350 

245,78 

12,05 

35350 

277,14 

14,49 

214,02 

11,23 

31400 

246.18 

12.67 

35400 

277,54 

14,51 

215.21 

11,25 

31450 

246.57 

12.69 

354 50 

277,93 

[4,53 

215.60 

11,20 

31500 

246.96 

12,92 

35500 

270,32 

14,56 

215.99 

n.30 

31550 

247,35 

12.94 

35550 

278.71 

14.50 

216.30 

11,32 

31600 

247,74 

12.96 

35600 

279,10 

L4.A(1 

216,70 

11,34 

31650 

246,14 

2.90 

15650 

279,50 

14,62 

217,17 

11.36 

31700 

246.53 

l3.no 

3 570 0 

279,09 

14.64 

217.56 

11,38 

31750 

248.92 

13.02 

35750 

280,28 

14,66 

217.95 

1 1 .40 

31000 

249,31 

3,04 

3 5800 

200,67 

14.68 

210.34 

11.42 

31850 

249,70 

3,06 

3 5050 

281.06 

,4.70 

210,74 

11,44 

31900 

250.10 

3,00 

35900. 

201.46 

,4,72. 

219,13 

11,46 

31950 

250.49 

3,10 

1595(> 

201,05 

.4,74 

219,52 

11.40 

32000 

250.00 

3,12 

36O00 

20?.24 

14.76 
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iWH-niLy i/itii, 

PArwiar to nisr 

MORTCACi; PwsaPAi, a^nuai. 

PHIMCJPAl. ( INTtBKST PRIlU.IViil 


36600 

206 

,94 

36650 

287 

, 34 

36700 

287 

. 73 

16750 

208 

.12 

16800 

2ftB 

.51 

36050 

208 

.90 

16900 

269 

.30 

36950 

289 

.69 

1 7000 

290 

.00 

17050 

290 

.47 

37100 

290 

.86 

37150 

291 

.26 

37200 

291 

.65 

37250 

292 

.04 

17100 

297 

.43 

17350 

292 

.82 

37400 . 

293 

.22 

37450 ; 

291 

.61 

17500 

294, 

► 00 

17550 

204 , 

1 39 

37000 

294, 

.70 

37650 

295, 

.18 

37700 

295, 

.57 

37750 

295, 

.96 

37500 

296, 

.35 

37050 

296, 

,74 

37900 

297, 

,14 

37950 

297, 

,53 

3800(3 

297, 

! 

,92 

30050 

’ 290, 

,31 

18100 

290. 

,70 

38150 

299, 

>10 

3820(3 

299, 

,49 

38250 

299, 

,aa 

10300 

300 , 

27 

1815 0 

300, 

66 

10400 

301 , 

06 

384 5 0 

301 . 

4 5 

38500 

301 , 

04 

30550 

302, 

23 

10600 

302. 

62 

30650 

103, 

02 

107(00 

301, 

4! 

18750 

301. 

00 

10800 

304. 

19 

18050 

304, 

58 

10900 

304, 

98 

18950 

305, 

37 

19000 

305. 

76 


306 

.54 

306 

.94 

307 

.33 

307 

.72 

300 

.1 1 

308 

.50 

308 

.90 

309 

.29 

309 

,68 

310 

,07 

310 

.46 

110 

.66 

311 

,25 

11 1 

,64 

312 

,03 

312 , 

.42 

312 , 

.32 

111 , 

.21 

in , 

,60 

































20 YEARS ~ 240 MONTHS 


6 PERCENT 






































20 YEARS - 240 MONTHS 



6 PERCENT 


«)STi£[.r l/lJgk 

PAVMKNT 70 FiasT 

UORTCAIJK PBIN (;![►,«, ASSU.AL 
PHmcirAi, » tNTciir.sT pri:«ium 


2’13,03 In, 30 
233.38 ' ] 3 .40 


230.40 

238,76 

239.12 

239.48 

239.84 


24 I ,99 13.09 

242,35 13.91 
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